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BLOGIEJAI: SIONO BUKTAI 


BERNIUKAI MĖLYNAI TARNYBA ŽYDUI 


„Maintenant le Droit“ yra prancūziška Kanados karališkosios raitosios policijos šūkio versija jogbotai (žydų okupacinės 
vyriausybės robotai), kurie yra ištikimi Britanijos imperijos žydų karūnai, o „britų kalba“ reiškia „sandoros sūnus“ ir 
Šiuo metu tą sandorą bando pasisavinti velnio sūnūs žydai, todėl jogbotai yra ištikimi žydui ir vergiškai paklūsta 


kiekvienam jo raginimui ir raginimui. 


Galbūt savo širdyse - tie, kurių širdis nejuda ir kurių sąžinė nebuvo perspausta per laisvosios masonijos psichopatiją 
ir jos proto valdymą - jie trinasi vergų antkakliais kaip žydo šuo, pykdami ant savo šeimininko, kurį jie žino, kad yra žiaurus 
despotas ir ko jie viduje nekenčia ir suplėšytų, jei turėtų galimybę ir (arba) norėtų atsisakyti auksinių mamonos grandinių, 


kurias ant kaklo suvynioja žydų deozonų juodieji magai, kad galėtų pasverti. 


iki materialistinių ieškojimų ir dvasinės tamsos, nes jie tapo zombiais. 


Jų ištikimybė gyvena kartu su žydu per šiuos auksinius ryšius su pensijomis ir atlyginimais, priemiesčio rūmais ir pūlingu, 
kurį jis gali nusipirkti - taigi jie yra kaip šuo, laikomas veislyne, nenorėdamas perplėšti savo šeimininko, bet patenkintas 
savo auksiniu čiaudu. mainais už nemąstingą palenkimą. Tikrai vaikinai 

mėlyni tarnauja žydui, o žaliai apsirengę berniukai yra tokie pat entuziastingi - jie yra žydo šunys, saugantys ištaigingus 
šių demoniškų būtybių rūmus, kurie nuolat budi dėl menkiausio savo parankinių lojalumo ar išdavystės ženklų. apsupti 
save šnipais ir šnipais, kurie šnipinėja šnipus - sudėtingas nepasitikėjimo ir nugaros smogikų derinys, kai gudriausi ir 


negailestingiausi kyla į viršų ir virš konkurentų kūnų. „ vagių paktą 


Blogio aplinkoje mėlyni berniukai gina savo šeimininkų interesus ir grasina užpulti tuos, esančius už šios uždaros 
sistemos ribų, būtent „paprastus žmones“ arba lumpenproles, kurie naudojami kaip išteklius generuojančios kabalos 


marionetės, kurių galia būtinai įgyjama per klastingą. proto kontrolę ir per savo banditų ginklo vamzdį. 


Nors vidutinis visuomenės žmogus supratimo ir sąmoningumo požiūriu yra šiek tiek nutolęs, policija ir kariuomenė 

yra neįveikiamai nutolusios nuo bevardžių ir bebalsių mokesčių baudžiauninkų masės, kuri sudaro populiarią bėgikų 
minią. Šis elitizmo etosas įskiepijamas klasikiniu sąlygojimu ir įvairiomis kitomis propagandos bei proto kontrolės 
formomis. 

bet kokio Mossado agento, kuris naudojamas jiems indoktrinuoti, mokymas namuose arba aukštesniu jų proto 
kontrolės lygiu - "tai melas" (Izraelis), kur viskas ir viskas vyksta tol, kol žydas gali išsisukti. tai už tarptautinio patikrinimo 


ar žurnalistų, kuriems pavyksta prasiskverbti pro žiniasklaidos užtemimo šydą, tyrimo ribų. 
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Įdiegti sampratą, kad yra geresnė būtybė nei „gyventojai“, sukuriamas susiskaldymas ir atskyrimas, todėl jis 
pasitarnauja tikslui, kad policijos pareigūnas prieš ir prieš gyventojus būtų laikomas šnipu ir priversti juos 
žiūrėti į gyventojus. kaip avių banda, kurios atžvilgiu jie yra avių šuo. Taip įgalinta panaudoti fizinę jėgą prieš 
gyventojus ir žmones, kurie negali apsiginti nuo šios jėgos iniciatoriaus, demonstruoja policijos lojalumą savo 


šeimininkams, kontroliuojantiems vyriausybę (JOG) ir prieš savo kraujo. santykiai-ištikimybė JOG ne kraujui. 


Kad ir kaip įspūdingai policijos mintyse suprastų, kad jie daro tai, kas gera, kad laikytųsi „įstatymo“, daugeliu atvejų 
jie nesugeba suprasti, kad JOG įstatymai daugeliu atvejų neatitinka Lietuvos Respublikos įstatymų. 
Gamta ir dieviškasis įstatymas - žinoma, tie, kurie nėra visiškai sugadinti žydų administracijoje. Nusipirkę vergus 


ir sumokėję už juos, „sistemos vyrai“ įgijo ištikimybę priešui prieš savo tautą ir tai neša. 


tokiais atvejais kaip Ruby Ridge; Waco; Gordonas Kahlas; Davidas Lane'as ir kt., kur „sistemos žmonės“ prisiekė 
Talmudo teisės kengūros teismuose, tarnaudami savo šeimininkams ir priešiškai nusiteikę bet kokiai 
opozicijai jų tironijai, kuri apsimeta „humanitarine“ meilės tvarka; taika ir vienybė, bet tai tik veidmainiškas žydų 


viršenybės fasadas. 


Pinigai prieš kraują, žalia prieš baltą - tai yra išdavikiška žalių ir mėlynų berniukų ištikimybė prieš savo rūšį. 
Kontroliuodami savo mokymą ir indoktrinaciją, jie tampa susieti su valstybe, kuri yra jų, kaip „teisėsaugos 
pareigūno“, vykdančio Talmudo įstatymus, Noahido įstatymus, kurie sukuria dviejų pakopų visuomenę, kuri 
sukuria žydų hegemoniją prieš ne, tapatybės pagrindas. - žydų mišri daugybė be rasės, be lyties dronų darbuotojų. 
Savęs samprata kaip „elitas“, geriau treniruotas, fiziškai aukščiausios klasės ir psichiškai pakylėtas būtybė, pastatyta 
prieš ir prieš „pobel volką“, ypač baltaodžius vargšus, policija yra sukonstruota kaip plyta Saliamono šventyklos 
sienoje. 

klasikinės kondicionavimo procedūros ir panaikinti bet kokią ankstesnę istoriją ir ištikimybę savo paveldui, 
tapatybei ir rasiniams giminaičiams. Taip jie tampa de facto laisvaisiais mūrininkais, bendražygiais Babelio bokšto 


statytojais, tarptautiniais kosmopolitais, kurių lojalumas priklauso nuo pasaulio tvarkos. 


Žydų tironų procedūra, kontroliuojanti savo įstatymų vykdytojus „tikras melas“ (Izraelis), dar labiau pabrėžia 

jų masonišką priklausomybę (atsižvelgiant į tai, kad Jeruzalę žydų elitas ketina tapti jų tironijos per JT sostine; kad 
taip pat viena reikšmingiausių pasaulio namelių yra „its-a-mel“) ir kad bet kokia ankstesnė „tapatybė“, prie kurios 
prisirištų jaunasis užverbuotas asmuo, bus nuo jų atskirtas, o atleistas iš darbo jiems bus suteikta kita. Pavlovo 


krosnis bus dar vienas kubas Saliamono šventykloje, pertvarkytas taip, kad tarnautų žydų darbotvarkei. 


Taip pat dėl šios priežasties: a) užverbuoti asmenys vis dažniau perkeliami į baltųjų šalis (negrai; arabų ir kinų 
policijos pareigūnai ir kt.), o baltieji perkeliami po šalį, kur jų reikia; t.y. kad ir kur žydas nori, kad jie būtų, 
būtent kuo toliau nuo savo protėvių ryšių, kad jie galėtų būti susieti su savo naujuoju identitetu, pagrįstu savo, 
kaip „teisėsaugos“, o ne kaip teisingumo vykdytojo savo bendruomenėse, gebėjimais. kur jų vaidmuo būtų 


teisėtas tada ir tik tada, kai įstatymas atitiktų prigimtinį/dieviškąjį įstatymą. 
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Žmonių perkėlimas po didelius žemės plotus yra būtent tai, ką žydai darė Sovietų Sąjungoje, kuri buvo Stalino 
politika, siekdama suardyti bendruomenes ir bandyti atkurti organiškai išsivysčiusias bendruomenes ir 


asmenybes kaip „sovietinį žmogų“, tarptautinį berasį, be lyties narys 
komunistinio internacionalo. 


Šiuo istorijos momentu toks procesas slepiasi po „demokratijos“ vėliava ir, kaip ir tada, yra pasaulio šviesos švyturys, 
bet veikiau yra klaidinga pasaulio tvarkos šviesa ir švyturys. 


iliuzijos, dėl kurios žmogus atsitrenkia į uolas, sudužo ir įstrigo JOG gulage. 


Naujai suformuota jogboto asmenybė įkvepia jo hiperracionalią Darth Vader tipo sąmonę, 

psichopatija, kitokio požiūrio (simpatijos) stoka, pastarąją pakeičiama šaltaširdiška „smpatija“, kuri tik sukuria 
humanitarinio polinkio įspūdį. Taip jogbotas buvo perlietas į žydų liuciferio formą, iššautas dėl piniginės naudos 
ir paskatų, auksinių grandinių, surišančių juos su kabalu. Galbūt ir greičiausiai policija yra pakankamai teisėta 

kai kuriais dalykais (pvz., narkotikų prekyboje...? nebent palengvina prekybą narkotikais...?), kad įtikintų smegenis 
užterštą vyriausybę, garbinančią mases, kad jų vieta yra būtina pastarosios „saugumui“ ir saugumas“. 

Žinoma, toks saugumas ir saugumas galėtų būti nesunkiai, bet jų smegenų užterštumas būtų užtikrintas pačiam 
piliečiui, kuris yra jų pačių vykdytojas, vykdantis teisingus įstatymus, atitinkančius aukščiausiosios 

dieviškosios būtybės įstatymus. Tačiau pirmiausia Babilono tironija turi būti palaužta, kad „maintenant le droit“ 


taptų realybe. 


Kuo labiau federalizuota ir centralizuota valdžia, tuo labiau korumpuota, kai ją kontroliuoja žydai. Taigi Kanadoje 
matome RCMP slaptąją policiją, veikiančią beveik neliečiama tvarka be jokių stabdžių ir atsvarų, kad neleistų jiems 
užklupti gyventojų, kaip ir sovietinio režimo laikais, kai jodinėjimo komisarai metė valstiečius į šalį, kai šie 

sugriebė savo. grūdų ir mokesčių pinigų - lygiai kaip tamsiais amžiais arba bet kuriuo metu, kai žydas naudojasi 
savo banditais išnaudodamas valstiečius, kurdamas nesibaigiančius įstatymus ir įstatus su atitinkamomis baudomis 


už nemokėjimą. 


Šiuo metu toks mokėjimo „vykdymas“ pasireiškia greičio matuoklio ir „aktyvios policijos“ forma. 

be galo sudėtingos taisyklių ir koreliacinių piniginių baudų sistemos sukūrimas vadovaujantis bendruoju 
greitkelių plėšiko principu: „tu esi pinigai arba tavo gyvybė“ - tipiškas žydo charakterio bruožas. Kalėjimas arba 
kalėjimas, viešieji darbai; teistumas; minusai ir tt yra visas lėkštas, laikomas virš masių galvos ir „teisėsaugos 
pareigūno“, kurio egzistavimo ištekliai gaunami demonstruojant karaliui (Rothschild, Rothschild) valdovo ar 
žydo galią ir tt). Policijos pareigūno tapatybė, susijusi su visų įstatymų, kylančių iš šio liuciferiškojo šaltinio, 
vykdymu, banditas trokšta kraujo, net jei tai yra jų pačių rūšis, nes jų ištikimybė per proto valdymą buvo perkelta 
iš kraujo atminties į verdantį. Liuciferio galia ir pasaulio santvarkos valiuta, būtent mamona ir laikinoji šėtono 


sinagogos galia. 
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ŽMOGAUS SKYDAI: POLICIJAI 


Policijos funkcija yra užtikrinti įstatymų vykdymą. Tai viskas. joks dėsnis, sukurtas ribotų ir klystančių mirtingųjų, 
niekada negali priartėti prie Dievo įstatymų, t. būties sumos struktūra. Todėl visi mirtingųjų leidžiami įstatymai 
geriausiu atveju yra blyškūs Dieviškosios Valios atspindžiai, perduodama per jų ribotą sąmonę ir primesta 
kitiems. Tai būtinai pažeidžia kitų asmenų savarankiškumą, bet toks pažeidimas ar daugiau 

tinkamai „primesti“ gali būti teisinga arba neteisinga, jei ji atitinka Dieviškąją Valią (egzistencijos harmoniją), 
sukuriančią didesnę harmoniją nei mažesnė, ji gali būti vadinama „teisinga“, jei ji nesuderinama su Dieviška 


Valia, ji yra „neteisinga“. 


Visuomenės įstatymus turi vykdyti tie, kurie konkretiausiu lygmeniu tarpininkauja tarp bejėgės baudžiavos 
proletarų darbininkų kastos ir galingos valdančiosios kastos, kuri įstatymais nustato, kas yra teisė, kas yra 
„Araudžiama“,; „įgaliota“ (privaloma) ir „leistina“ (nei draudžiama, nei 

privalomas). Žmonių (tų fizinių būtybių, kurios šnekamojoje kalboje vadinamos „žmonėmis“) dėsniai yra jų 

pačių esmės ekstrapoliacija, pasireiškianti „tu turėk“ ir „neturi“ įsakymų taisyklių (įstatymo) forma. o 

pakalikai, kurie tarnauja kaip geležinis kulnas, susijęs su proletarų baudžiauninkų klase, vadinami „policija“; 
„žandarmerija“ ir tt tie, kurių pareiga yra fizine, apčiuopiama jėga (taigi ir geležiniu kulnu) „įgyvendinti“ konkrečių, 


ribotų ir klystančių būtybių, kurios kuria šiuos įstatymus, „įstatymą“. 


Taigi policija nėra nei iš prigimties „teisinga“, nei iš prigimties „neteisinga“, bet yra instrumentinis teisės vykdymo 
mechanizmas. Tai reiškia, kad įstatymo kokybė lemia tinkamo jo vykdymo teisingumą ar neteisingumą ir policijos 
kokybę, jei ji tinkamai vykdo įstatymą, pagal savo tinkamus gebėjimus lemia įstatymo kokybė, nesvarbu, ar jie 


vykdo. Apie „įstatymą“ galima kalbėti kaip apie teisingą arba neteisingą elgesį. 


Postmoderniame chaoso pasaulyje tie, kurie kuria įstatymus, yra neteisingi, todėl policija būtinai turi būti 
neteisinga įgyvendindama neteisingą įstatymą, nors šis įstatymas turi būti vaizduojamas kaip „teisus“ pagal 
iškreiptą jo kūrėjų ir jų ruporų politinę interpretaciją. kekšės ir protų manipuliatoriai žiniasklaidoje, kurie „gamina“ 
plačios proletarų baudžiauninkų masės sutikimą savo pačių pavergti, o tai yra standartinis pasiteisinimas tokiai 


despotijai, kaip šiandien. 


Policija atlieka įstatymų vykdymo funkciją. Postmodernumo dėsniai iš esmės yra „neteisūs“ pagal Kosminį dėsnį/ 
Dieviškąją Valią. Įstatymai tarnauja parazitiniam elitui ir leidžia jiems pavergti bei išnaudoti gyventojus, gaudant 
savo kaktos prakaitą ir gyvybės kraują, kurį jie turi išnuomoti savo vergų šeimininkams. Neteisūs įstatymai policijos 
veiksmus padaro neteisingais tiek, kiek jie nukrypsta nuo dieviškosios valios ir ją pažeidžia. Saugumas ir 
saugumas, suteikiamas visuomenei, siekiant įgyvendinti savo parazitizmo įstatymus. Policijai mokama už tai, 

kad neleistų proletarų kastai maištauti prieš įstatymus (pančius, surišančius juos su „pramonės“, „valstybės 


tarnybos“ ratu pragyvenimo atlyginimo pavidalu) ir išlaikyti juos prikaustytus prie vairo. 
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Policija yra parazitinio elito žmogiškieji skydai ir rūpinasi savo mokėtojais, prisidengdama „gyventojų 
tarnavimu ir apsauga“. Tai tik veidmainiška „tarnystė ir apsauga“, kuri naudojama santykiams su 
vidutiniu kasdieniu baudžiauninku. Tie, kurie turi pinigų tokioje plutokratijoje, kaip šiandien, yra laidų 
traukėjai, kurie nusprendžia, kas stovės ir kris. Tačiau būtent tie, kurie yra žydai, naudoja pinigus kaip 
pavergimo mechanizmą. Tai reiškia, kad jie yra didžiausia galia ir despotiškas elitas. 


Įstatymai, kuriuos žydai kuria pagal savo žmogaus-dievo Toros ir talmudo ideologiją, laikosi Dieviškosios 
valios tarpininkais, kuriai jie savo arogancija pretenduotų turėti monopolį. 

Mėlyni berniukai tarnauja žydui ir visiems, kurie demaskuoja; kritikos ar net dėl savo egzistavimo 

įžeidimų žydas yra policijos taikinys, kad būtų sunaikintas jų rankose, jei ne tik priekabiavimas ir persekiojimas. 


Kai visuomenė vis slysta žemyn į Kali jugos duobę ir logaritminiu būdu stiprėja chaosas 

žydas demaskavo savo žiaurią valią ir nuėmė vaikiškas pirštines, kuriose jis paslėpė savo „geležinį kumštį“ 
iliuziniame „laisvės“ režime, vadinamame liberalia demokratija, kuris buvo naudojamas kaip baltųjų 
visuomenės ardantis tirpiklis. 


Jis įdarbina savo policijos vergus, kad persekiotų ir sabotuotų visus ir visus, kurie bent kiek nesutinka su jo 
planais užvaldyti pasaulinį valdymą. Jis pasitaria, primeta terorizmą savo kritikams, kitaip tariant, jis naudoja 
bet kokias ir visas priemones savo despotizmui įtvirtinti, o dabar, kai turi beveik visišką valdžią, savo 
smogikus pasitelkia kaip kvailių būrius, kad suskaldytų likusius baltuosius. 


Pradiniame lygmenyje jis supranta, kad visų organizmų sąmonė ieško savęs ir byloje 

iš tų, kurie yra jo proto kontrolės įtakoje, ieško savęs prieš savo ir taip parduoda save savo atlyginimo 
šeimininkui dėl trumpalaikių savo interesų. Jie nesupranta, bet žydas nesupranta, kad jo žmogiškieji skydai 
kelia grėsmę žydui, todėl jis turi kuo greičiau juos pakeisti kitais, kurie yra lengviau valdomi ir po jo nykščiu dėl 
santykinio jų trūkumo. galia. 


Todėl jis šaukia į savo gretas gausias nebaltųjų būrius, ypač tuos, kurie yra kriptovaliutų mišrūnų hibridai ir 
kuriuos kontroliuoja jo krikščioniškojo proto programa. Dėl to šie žmonių skydai yra veiksmingiau valdomi 
ir jis gali išnaikinti tuos, kurie yra jo pagrindinis priešas, tuos, kurie turi tapatumo jausmą ir ypač vertina 
savo tradiciją, net tuos, kurie pažeidžia savo tapatybę, bet yra pakankamai gudrūs, kad jį pergudruotų. net 
jei tik potentia ir išlaikyti teisę į savo tradicinę protėvių teritoriją ir kultūrą, kurią jis siekia sunaikinti ir 
asimiliuoti į save kaip žemės despotą. 
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Vadinasi, jei pasiektų taip toli, jis paprasčiausiai šautų baltajai policijai į nugarą arba paskiepytų juos. 

pripildytas biologinių ginklų - priemonė panaikinti jo konkurenciją dėl valdžios. Toks yra jo ketinimas ir tikėtinos 

priemonės šiam tikslui pasiekti. Jo įstatymai ir vykdytojai jam yra tik efemera kaip įstatymai 

Jau dabar yra nustatytas grynai baltųjų visuomenės sugriovimui, o kai kuriems iš jų kaip grynai neigiamas antipodas jo 
paties numatytai torai ir talmudui (noahido įstatymams), kuriuos jis siekia įvesti. 

ir atgaivinti per dialektinį procesą: kairiųjų (komunitarizmo; komunizmo; liberalizmo) kūrimas kaip laipsniškas dezintegracinis 
baltųjų civilizacijos ištrynimo procesas, kuris iš esmės jau buvo pakeistas vudu lėlėmis ir į kurią jis primygtinai reikalauja 

ir toliau kišti savo smeigtukus. apie 


socialinis chaosas. 


Žmonių skydai, policininkai, yra jo įrankiai šiam chaosui jamžinti ir yra primesti gyventojams, kad juos sulaikytų ir 
palengvintų baltosios rasės genocidą, po kurio jie patys būtų sunaikinti kaip pasenę įrankiai jo dialektikoje: žmonių 
skydai turėtų būti jie turi savisaugos jausmą, turi pripažinti, kad jų ateitis yra susijusi su jų pačių ateitimi, ir jei jie nesiims 


veiksmų priešindamiesi savo šeimininkams, jie bus įmesti į liepsną, kai žydas 


nebereikia jų kaip žmonių skydų. 


NUŽUDYMAS 


Atsižvelgiant į velnišką susitarimo pobūdį, kad jos nariai yra vagių, tarp kurių nėra garbės, duobė, savaime suprantama, 
kad dažnai kreipiamasi į tuos, kurie trukdo vykdyti jų protokolus ir jų grėsmingose slaptosiose draugijose, ir už jų 

ribų. „Mirę žmonės nepasakoja pasakų“ ir kai vienas iš jų narių sukčiauja arba pašalinis asmuo užklysta į viešai neatskleistą 
informaciją, kuri yra nuosavybės ir „reikia žinoti“, tada tie, kurie pažeidė vidinės šventovės „šventumą“, yra išsiunčiami per 


žudiko krepšį. gudrybių; nuodai, kulka ir pan. 


Šiandieninėje tariamai atviroje ir dalyvaujančioje visuomenėje, kur valdžia tapo labiau išsibarsčiusi tarp gyventojų, 
susibūrimas turėjo slėpti savo veiklą, kai dienos šviesoje iškyla tikimybė, kad jos nariai atskleidžia paslaptis, kurios keltų 
grėsmę suburtos absoliutizmui. 

Todėl ji turi apsirengti geranoriška įtaka ir per šią įtaką apsimesti 

pagalbos teikimas, o iš tikrųjų skatinamas genocidas prieš ištisas tautas ir tautos bei naikina disidentus gudraujant 
narkotikais (vaistais); vakcinos ir kt., kurios yra atstovaujamos 


kaip gyvenimo šaltinis, bet iš tikrųjų yra mirties šaltinis. 


Šiuolaikinis psichiatras ir „psichinės sveikatos“ darbuotojas atlieka sumaišties šnipo vaidmenį, kurio vaidmuo 
yra užtikrinti, kad būtų laikomasi sumaišties diktato (komunistų partijos platforma; Siono vyresniųjų protokolai, 
t. t.) ir „kliento“ ar kalinio (visiems, kurie yra susirūpinę dėl ekonominių paskatų arba dėl grasinimų teisminiais 
veiksmais ir pan. dėl ankstesnių „prasižengimų“ vyraujančiai šiuolaikinėje visuomenėje moralinei dogmai) 
nesugebėjimas persitvarkyti. kaip dar viena plyta Saliamono sienoje 

šventyklų laisvė toliau ribojama, netiesiogiai grasinant policijos valstybės kerštu arba atimant iš jų ekonominę naudą 


ir pan. (pvz., gerovės, būsto subsidijos ir pan.). 
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Jei „klientas“ ir toliau prieštarauja šiam susitarimui, jis, jei jis mano, kad jis pakankamai vertas rizikos, yra 
pažymėtas kaip „psichiškai ligonis“ ir priverstinai gydomas vaistais, kol iš jo paverčiama daržove, pvz. 
Pranciškaus Farmerio atveju ir kt. 


Taigi tokia slaptos veidmainystės forma žmogžudystė yra skirta pašalinti potencialius ar esamus disidentus, 
nesvarbu, ar jie iš tikrųjų „smurtauja“, ar „kursto smurtą“, ar tik suformuluoja visuomenės problemas ir 
„Smurtauja“, čia reiškia viską, kas pažeidžia suburtos tironiją ir griauna Saliamono stulpus. šventyklą sukuriant 


įtrūkimus netinkamoje architektūroje. 


Policijos valstybė yra nuolatinis buvimas, kuris amžinai šnipinėja „gojus“, siekdamas užtikrinti, kad būtų laikomasi. 
Tačiau policijos valstybės darbuotojai yra ne tik ar išimtinai policija, bet veikiau visa valstybės biurokratija, kurią 
galima deramai vadinti komunistų partija arba „partija“, bet kuri šiuo metu veikia pagal marksistinės dialektikos 


laipsniškumą. slaptu būdu, apsimetant „žmoniškumu“ ir pan. 


Nuo mokyklinio autobuso vairuotojo ir perėjos sargybinio, žiūrinčio į atsitiktinius žmones kaip 
„potencialius pedofilus“, iki socialinių darbuotojų ir apsaugos darbuotojų iki ugniagesių ir tt - visi yra šauktiniai 
šnipai, kurių tapatybė yra susijusi su valstybe ir kurie yra sąlygojami per „indoktrinacijos“/mokyklų sistema, 


skirta įgyvendinti komunistinio manifesto planus ir „multikultistinę“ mišrios ir baltųjų genocido darbotvarkę. 


Visi jie naudingi informuojant slaptąją policiją apie ikonoklastus, kurie iš karto įtariami esantys disidentai, 
„neapykantieji“, „narkotikų prekeiviai“ ar „pedofilai“, jei, pavyzdžiui, jie eina pro mokyklą arba atsisako draugiškai 


pasikalbėti. pažvelkite į nebaltą ir leiskite jais manipuliuoti kaip sukišusiu baltu kaponu, kastruotu manginu. 


Ši šnipų grupė yra tinklas, policinės valstybės vilkikas, ir žydų žiniasklaida jiems plauna smegenis, kad 
klimpsta dulkėse prieš „valstybinę valdžią“ ar neapdorotą galią ir bando išpūsti savo savivertės jausmą per ryšį su 


ja. 


Taigi tai yra instrumentai, leidžiantys sugauti disidentus, kurie vėliau atvedami į kabalą, jų proto kontrolės ugnyje 
„paversti“ tobulu ašaru arba „kubusu“, o jei nepavyks, jie įrašomi ir jiems suteikiamas kaino ženklas. Iš liberalios 
socialdemokratinės visuomenės „rojaus“ (tikrai pragaro), sudarančios chabalo matricą, yra lėlių meistrai, ganantys 


avis savo elektromagnetiniame aptvare. 


Tie disidentai, kurie laikomi pakankamais grėsme, yra nušalinami arba per juodąją operaciją, slaptąją tarnybą 
ar policiją su kulka, arba įkalinami psichiatrijos skyriuje ir paverčiami daržove per „pharmakeia“, graikų kalbos žodį, 
reiškiantį „juodąją magiją“. Tai yra žalingi juodojo mago vaistininko šnervės - vien protą naikinantys vaistai 


iškreiptai modifikuodami fiziologinius procesus. 
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Žinoma, šie velniški chemikai kreipiasi, kai disidentas yra uždarytas už visuomenės požiūrio, 
į dar pavojingesnius vaistus, tokius kaip rūgštys; dalelių pluošto ginklai; kuriuos jie naudoja smegenims sunaikinti 
audiniai ir tt ir (arba) lobotomizuotas ir tt elektrošokas ir tt viešai šie kankinantys naikinimo įrankiai yra laikomi neteisėtais, jie 


beveik neabejotinai naudojami slaptose požeminėse laboratorijose, po žeme, ta prasme, kad jie nepatenka į viešumą. 


Taigi žmogžudystė visada yra kabalo, kuris nieko nesustoja, griebtis, kad užtikrintų, jog jų grėsmingos machinacijos būtų 
paslėptos, kad būtų išvengta bet kokio „gojų“, kurie yra žmonių baterijos, kurioms jie yra susibūrimo nariai, atsiskyrimo nuo 


sistemos. yra prisirišę ir iš ko jie gauna savo gyvenimo kraują. 


ŽAISTI KIENO TAISYKLĖS? 


Sistema (JOG - žydų okupacinė valdžia) reikalauja, kad jos baudžiauninkai žaistų pagal begalines taisykles, kurias ji sukuria: 
nuolatinis sunkių įsipareigojimų generavimas, leidimai (taikomi dar daugiau įsipareigojimų, pvz., mokesčiai ir kt., o apribojimai ir 
kvalifikacijos priklauso nuo diktatoriškojo elito užgaidos, kurių jie vis dar neturėjo gebėjimo atpažinti nei per bailumą, nei dėl 
priežasčių painiavos ir dialektinių pokyčių bei atpirkimo ožių, kad vietoje priežasties dėmesio centre atsidurtų antrinės priežastys, 
pvz., islamas, liberalizmas ir kt. žydų viršenybės, kurią galima atsekti iki atskiros ir identifikuojamos biologinių subjektų grupės, 


vadinamos žydais, jų pačių pripažinimu). 


Šios nesibaigiančios taisyklės; reglamentas; leidimai ir draudimai, kylantys iš modalinės logikos, sudaro logiką ir liuciferį, 
totalitarinį žmogaus-dievo valdymą žydams virš visų nustumtų į „gojų“ lygį. Taisyklės pateikiamos kaip kūrybiniai veiksmai ex 
nihilo, sukurti per dievą, kaip ištakos iš kolektyvinės judrų sąmonės, kuri yra žemiška Liuciferio, kuris yra jų tėvas, reprezentacija. 
Šie įstatymai ir kt. žiniasklaidoje suteikia žydams (ir tuščiavidurėms akadumbijos salėms, kurias taip pat kontroliuoja) aukšto, 
aukšto moralinio pobūdžio oreolę, tarsi vien abejojimas šiais įstatymais būtų šventvagiškas veiksmas dėl savo savęs 
sudievėjusio žydų viršenybės šalininko, išaukštinančio save kaip žmonijos visa ir pabaigą, valios ginčas (žiūrint į save kaip į 
vienintelį žmogų žemėje pagal savo talmudinę religinę filosofiją, žmonių, kurie bus dievai, mokymus) . Taigi ginčytis dėl žydų 


įstatymų reiškia suabejoti Dievo kūrinija žydų pasaulio santvarkoje. 


akys. 


Taisyklės, kurias savavališkai sugalvojo žydų gaujos, vyriausybinė mafija, kurią jie sudaro, yra jos pačios, dėl savo nukrypusio 
turinio, įgalinančio sodomiją; pedofilija; rasės maišymo klastojimas 

Dievo sukurtos sėklos linijos, iškrypęs rūšių susijungimas. Atsižvelgiant į tai, kad visi žydų įstatymai yra antikristo ir 
antikrikščioniški, iš prielaidų išplaukia, kad tie, kurie laikosi tokių įstatymų, tarnauja antikristui ir yra satanistai, o tie, kurie yra 
maištininkai prieš maištininkus (žydų versija). Liuciferio) yra tie, kurie laikosi tiesaus ir siauro teisumo kelio ir todėl yra tikrieji 


įstatymo puoselėtojai. 
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Be to, atsižvelgiant į tai, kad žydų įstatymai prieštarauja Dievo įstatymams, jie neturi jokios galios ar poveikio dvasinėje sferoje 
ar dimensijoje, o yra tik savavališki įsakymai, kuriuos galima sugretinti kodeksuose ir įstatymų knygose bei primesti. 

plačias mases ir tarnauja kaip priedanga 

savavališka ir kaprizinga despotų valia. Taigi žaisti pagal despotų taisykles, kad būtum laikomas a 

„geras pilietis“ dar vieną despotizmo pilietį paverčia vergu piliečiu, kuris vergiškai pajungia save savo šeimininko valiai 


užkąsti. 


"DARYK KĄ KĄ!" 


JOG (žydų okupacinės vyriausybės) sistemos agentai provokatoriai nuolat bando 

skatinti naivų jaunimą "Daryk ką nors!" o tai paslaptingai reiškia Timothy Mcveighto stiliaus psichiatro veiksmus, atliekamus 
tik realiu laiku. Tai žydams ir jų bičiuliams patiktų, nes tai duoda jiems pašaro jų malūnėlių malūnui, leidžia kelti skundžiamą 
šauksmą: „Oi! Oi! Oi! Niekada daugiau! 

Niekada daugiau!“ ir visa tai, kas nėra heteroseksualu, baltaodžiai ir vyriškos lyties atstovus, pavaizduoti kaip viso to, kas 
heteroseksualūs, baltieji ir vyriški, aukas, taip sukurdami piktadarių ir aukų dinamiką ir pristatydami save kaip 


pateisinamus pagal „moralę“. savigynai nuo agresorių. 


„Daryk ką nors!“ šiame kontekste prieš galingą oponentą būtų prasminga tik tada, kai kolektyvas, kuriam jis teigia 
atstovaujantis, nėra pakankamai beviltiškos aplinkybės, kad pateisintų šią beviltišką priemone. Tačiau tai jokiu būdu 

ne laikas tokiems dalykams ir turėtų būti laikas įvyks tik esant ekstremaliam chaosui, kurį galima apčiuopti jam pačiam jo 
konkrečioje vietoje - chaoso, kurį galima stebėti sėdint ant žemės ir susieti su kitais skirtinguose regionuose per CB radiją 
ar kitus ryšio būdus. „Daryk ką nors!“ tuo metu, kai maistas ir pastogė yra lengvai prieinami ir kai yra sukurtas visas šnipų 


tinklelis su kameromis; dronai; policija 


sraigtasparniai eksploatuoti ir stebėti gyventojus visą parą būtų kvaila. 


Jeigu jis svarstytų apie tokį veiksmą, reikėtų vertinti dalykus pagal jų vaisius, t. atsižvelgiant į pasekmes, ar apskritai būtų 
naudinga, o ne žalinga asmeniui „Daryk ką nors!“ - apskritai, atsižvelgiant į keturiolika žodžių ir pakoreguota taip, kad 
būtų laikomasi dvidešimt trijų žodžių: „Kas naudinga baltiesiems rasė yra aukščiausia dorybė, o tai, kas blogai baltajai 


rasei, yra didžiausia nuodėmė“. 


Daryti ką nors, kas tikriausiai būtų nusikalstama ir dėl ko JOG stebėtųusi 

patartina tik tada, kai „beviltiški laikai reikalauja beviltiškų priemonių“ ir rezultatas, ar žmogus gyvena, ar miršta kaip 
individas, apskritai yra geresnis nei blogesnis, atsižvelgiant į visus veiksnius: priežastinius ryšius; tikslo ar taikinių reikšmė; 
žalą ir išlaidas, kurias turi patirti vienas ir jo paties, kaip įrodinėjamą pasekmę. Taigi žmogus turi apgalvoti ir paleisti visus 
savo veiksmus 

ir praleidimai, susiję su siūlomu veiksmų planu, atliekant rizikos ribojimo skaičiavimą, griežtą sąnaudų ir naudos 


analizę prieš priimant sprendimą „Daryk ką nors!". 


Individo ir paties individo aplinkybės lemia veiksmų eigą-veikti arba 
susilaikyti nuo veiksmų. Apdairus ir drąsus elgiasi apgalvotai ir laikosi Aristotelio maksimos: „Kai žmogus turi tikslą ir 


priemones jam pasiekti, jis nedelsdamas veikia“ (Ignoratio Elenchus, „Apie sudėtingus paneigimus“). 
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„Daryk ką nors!" - taip, bet daryk ką nors apdairaus ir veiksmingo, o ne kvaila ir padaryta pačiame įkarštyje, 
kitaip seki Ikaro kursą ir krenta iš dangaus, nepaisydamas išmintingo žmogaus, kuris patarė jam apie jo veiksmų 
pasekmes. kai jis bandė skristi į saulę ant sparnų 


vaško ir nukrito į žemiau esančias uolas po saulės kaitros. 


SAUGUMAS IR APSAUGA 


Viena iš postmoderniosios visuomenės mantrų yra „saugumas ir saugumas“ - frazė, kuria siekiama perteikti 
valstybės protekcionizmo žinią, kad valstybė ir jos aparatiškiai - policija, karinės ir privačios saugumo pajėgos 


atlieka motinišką funkciją - būti Proletarinių mokesčių vergų globėjas, kurio egzistavimas taip įgalinamas tęstis. 


Šios „saugos“ užtikrinimas, žinoma, yra priežastiniu ryšiu susijęs su saugumu, todėl šnipų visuomenė ir 
totalitarinė auklė, kurioje visi nariai yra stebimi, stebimi panoptiko stiliaus kalėjime po atviru dangumi, yra saugumo 
garantas: atskiras mašinos krumpliaratis. Saugumas už tokią kainą gali garantuoti tam tikrą fizinio saugumo laipsnį, 


tačiau kaina viršija naudą psichologinei sveikatai ir laisvei turėti privatumą ir apsisprendimą. 


Tiesą sakant, teisiškai draudžiama ginklo jėga užtikrinti savo ir savo bendruomenės saugumą, kad būtų galima 
suvaldyti savo bendrapilietį ir apriboti auklių valstybės hegemoniją įsiveržiant į visus gyvenimo aspektus. 
Saugumas čia nėra suderintas su laisve, o veikiau yra švarkas, paneigiantis laisvę. Auklės valstybė ir jos 
darbuotojai kėsinasi į piliečių protą tokiais juokingais įstatymais kaip „neapykanta kurstoma kalba“ ir 
numanoma leidinių cenzūra, monopoliškai kontroliuojant visus informacijos organus nuo žiniasklaidos iki knygų 
leidėjų, interneto ir vadinamųjų švietimo įstaigų. 


Jie teikia tai, kas vadinama „saugumu“, prisidengiant saugumo užtikrinimu, ir jiems pavyko suteikti tik statistinę 
tironiją, kaip rodo statistika, daugiau nusikalstamumo yra tose srityse, kur piliečiai yra neginkluoti, todėl 
nusikaltėlių, kuriems įstatymas nerūpi, taikiniai yra lengvi. jie yra nusikaltėliai ir, žinoma, prieštarauja „geroms 
avelėms piliečiams“, kurios seka kiekvieną raštelį ir titulą pagal kiekvieną galių diktatą, kuris yra būdas gauti 


savo eilę prie lovio gyvulių fermoje. 


Taigi „saugumas“ paprasčiausiai reiškia saugumo iliuziją, nes policinė valstybė suvaržo piliečius nuo savigynos, nes 
tai darydami jie būtų laikomi nusikaltėliais, naudojant bet kokį atitinkamo lygio jėgą, reikalingą kovojant su 
nusikalstamo elemento jėga. arba potencija, tikroje konfrontacijoje arba kasdieniame gyvenime, turėdami tam 


priemones, pvz. nešantis ginklą apsaugai. 
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Kad piliečiai būtų saugūs, jie turi gyventi visuomenėje, sudarytoje iš etniškai homogeniškos grupės, 

todėl policinė valstybė pagal daugiakultūrį auklės valstybės režimą draudžia net nueiti iki baudžiamosios 
atsakomybės už baltųjų noro gyventi plotas yra tik baltas ir neįskaitant nebaltųjų įsibrovėlių, kuriuos auklių valstybė 
joms primeta ginklo smaigalyje, taip paneigiant jų asociacijų laisvę ir prisidengiant saugumu sukuriant 


nesaugias sąlygas per nebaltojo laukinio katilą, kurį jie primeta. gyventojų, kurie, bet už 


teiginiai, kad per saugumo pajėgas užtikrinama, kad sauga galėtų užtikrinti savo pačių demografinį 


homogeniškumą, pašalindama kitus. 


Atsižvelgiant į tai, kad teiginius apie saugumo, kaip saugumo užtikrinimo priemonės, panaudojimą paneigia 

faktai, reikia kelti klausimą: kokiu tikslu egzistuoja policijos valstybės aparatas? Gui bono, tai klausimas, 

kurį reikia užduoti, ir atsakymas yra toks: pinigingi ir turtingi elementai, ypač žydas, kuris nuolat gyvena išskirtinėje 
vietovėje (jų štetlas) ir išstumia kitus per savo monopolį. 

nekilnojamojo turto žymeklis ir valstybės kontrolė per zonavimą ir sprendimų priėmimą, kur ne baltas nusikalstamas 
elementas yra nusodintas kaip tiek daug atliekų ant baltosios visuomenės baltosios tvoros. Ši balta tvorelė per 
savavališką žydo fiat buvo nugriauta buldozeriu vardan „įtraukimo“ ir „integracijos“ bei įvairių kitų miglotų ir 


beprasmių emocinių terminų, kurie liaudyje tapo siejami su „geru“. per klasikinį kondicionavimą 


informacijos organų platinama propaganda. 


„Saugumas“ yra būtinas nedaugeliui privilegijuotųjų, žydams ir jų gojams, kurie savo psichopatiniu 
egocentrizmu pasmerkia visus kitus į vergų duobes kaip proletarinius untermenschen ir išankstiniu požiūriu 
apriboja jų patekimą į pieno ir medaus žemę, kurią sukūrė jų protėviai. Ši parazitų oligarchija monopolizavosi 
sau ir tai padarė per nepotizmą, klasizmą ir jo vykdymą per policinę valstybę, kuri apsimetė saugos dorybės 


davėjais, tuo pat metu tarnaudami šnipais ir sistemos tironijos vykdytojais, kad ir kokia gera būtų. 


elgiasi sistemos kontekste, dirba jos grioveliuose kaip oligarchijos kontroliuojami kilnojami vergai, tik iškeliami 
aukščiau už vidutinį vergą dėl to, kad yra apdovanoti didesne fizine galia - sulaikymo galia; areštas; ir vykdymas 
pagal savo funkcijos parametrus ir tiek, kiek tai gali būti išvengta ir (arba) tarnauja oligarchams. 


Saugumo pajėgos tarnauja savo šeimininkams parazitams ir priverčia vergauti savo pavaldiniams, kurie yra prieš 
juos ir prieš juos priešinguose santykiuose. Oligarchai supranta būtinybę, kad jų atakuojantys šunys būtų gerai 
šeriami ir su jais elgiamasi tinkamai, kad būtų užtikrintas jų lojalumas. 

galų gale jie gali atsigręžti į savo šeimininkus, jei naudos malonumo skalę nusveria skausmas ar praradimas. 
Siekdami toliau užtikrinti savo lojalumą, jie kuria įvairiausius renginius; skiriamieji ženklai ir išskirtiniai klubai 
savo šunims, kad jie rastų pranašumo jausmą, palyginti su visuomene, „pilietiškais žmonėmis“, kaip jie 
nuolaidžiai vadina juos, į kuriuos žiūrima ir vertinama atsižvelgiant į jų socialinę ir ekonominę funkciją, kurią 
peržengus paprasčiausias niekinis, „individas“, kurio tapatybė neturi jokios reikšmės, nes visa vertybė 


yra būdinga valstybei ir jos suteikiama. 


Už 
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Žemiausia kasta, ypač baltaodžių gyventojų, pagrįstai žiūri į šios aukštesnės kastos atstovus, ypač į juos į duobes 
išmetusius baltuosius, kaip į priešą, o į policijos valstybės aparatą - kaip į kalėjimo prižiūrėtojų būrį po atviru dangumi. 
visuomenės prionai. Visą dieną ir naktį stebimas ir šnipinėjantis ne tik sukuria psichinę vergiškumo būseną, bet ir 
nusikaltėlio jausmą, kad tokio visuomenės lygio žmonės negali nežiūrėti į tai kaip į savo priešą: Dives et Pauper Inimici!" 


(turtingieji ir vargšai yra priešai), kaip kadaise sakė romėnų filosofas. 


Žydų sukurta dirbtinė atskirtis tarp turtingųjų ir vargšų yra dar vienas sąmoningas bandymas suskaldyti ir užkariauti, 
o policijos valstybės saugumo pajėgos didžiąja dalimi egzistuoja tam, kad pavergtų žemesniuosius po savo geležiniu 
kulnu ir išlaikytų juos vergais tiems, kurie yra aukštesniuose lygmenyse. parazituoti savo darbą. A 

teisinga visuomenė, žinoma, žemieji valstiečiai būtų visuomenės paaukštinti ir įgalinti užtikrinti jų stiprinimą, kuris 
sustiprintų visumą holistinėje visuomenėje, kurioje visuomenė yra biologiškai vienalyčių elementų, 

diferencijuotų ir suskirstytų pagal nuopelnus natūralistinėje visuomenėje, organinė valstybė. hierarchinė struktūra. 
Tai nereiškia, kad policijos ir kariuomenės neegzistuotų, nes kiekvienas iš piliečių, demonstruojančių nuopelnus, 
galėtų dalyvauti policijos mokymuose ir 

turi būti suteiktos aukščiausios policijos galių teisės, jei ji tarnautų valstybei ir jos žmonėms, kuriant bendrą bendrą 


harmoniją. 


KARINIS PROTAS 
"Kariški žmonės yra tiesiog kvaili, kvaili gyvūnai, naudojami kaip pėstininkai užsienio politikoje" - Henry Kissingeris 


Reikia pripažinti, kad žydas Kissingeris bent iš dalies teisus vertindamas kariškius - kad jie iš tiesų yra įrankiai ar 
pėstininkai ant šachmatų lentos, naudojami užsienio politikoje, nes, kaip sakė Karlas von Klauswitzas, karas yra tik 


politika, vykdoma per kitus. priemonės nei diplomatija ir kariškiai yra karo įrankiai. 


Taigi jie yra pėstininkai ant geopolitikos šachmatų lentos, kuriais manipuliuoja paslėpta ranka juddeo-freemason 
architektai, kontroliuojantys, kad palengvintų savo darbotvarkę pagal žaidimo teorinius scenarijus, kuriuos jie 


sukuria pagal savo mėlynus atspaudus ir protokolus. Taigi kariškiai yra priemonės, instrumentai. 


Visi dėvi „uniformą“, kuri yra jų atitikties simbolis, visi individualūs skirtumai ištrinami iki psichikos ir asmenybės lygio, 
kurie per mokymą - traumomis paremta proto kontrolė tampa pertvarkyta pagal oligarchų sukurtą modelį ar 
šabloną. jų ekspertų grupės. Gyvenimo planavimas per bendruomeninį gyvenimą bent jau bazinio mokymo metu 
standartizuoja asmenybę ir 

paveda jį tam pertvarkymo procesui, atsikratydamas tam procesui neatsparių asmenų ir priversdamas 

įdarbintus asmenis per traumomis pagrįstą proto kontrolę prisirišti prie organizacijos kaip vieneto didesniame 


padalinyje, dėvint „uniformą“, kuri panaikina skirtumus ir skatina atitiktį. . 


Tai nereiškia, kad kritikuojame ar tvirtiname, kad ši visuomenės funkcija yra tokia gyvybiškai svarbi bet kurios tautos 
nacionalinei valstybei, nesvarbu, ar tai būtų skirtingų vadinamųjų rasių maišas (volk chaosas), kaip 
visos šiandien egzistuojančios vakarietiškos judaizuotos visuomenės arba etniškai homogeniškos tapatybės. tai privalo 


pripažįstama, kad nacionalinės valstybės egzistavimas reikalauja gynybos nuo užsienio ir vidaus priešų. 
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Tai reiškia, kad kariškiai turi panaudoti fizinę jėgą prieš tuos priešus kaip jų pajungimo priemonę 
stabilios ir veikiančios visuomenės palaikymas ir tęstinumas. Žinoma, tvarka suponuoja a 
kokybinė tvarkos forma ir būtent tai lemia tautos vertę, o kartu ir kariuomenės vertę (ir kam?), kuri tą tvarką 


išreiškia. 


Šiuo metu baltųjų sukurtose visuomenėse tvarka yra tokia, kad žydai ir nebaltieji, taip pat visi tie baltaodžiai sudaro 
labiau privilegijuotas klases, kurios gauna naudos iš antibaltosios visuomenės bent jau per trumpą laiką. Taigi 
kariuomenė tarnauja prieš baltuosius darbotvarkę ir yra sukompromituota didelėje nebaltųjų žmonių grupėje, 

kuri buvo paskirta visame pasaulyje vykdyti tironiją vardan numalšinti neramumus ir išlaikyti šią tvarką, kuri šiuo 
metu vadinama „demokratija“. yra daugiau ar mažiau kodas 

kalbėkite už tai, kad policijos ir karinių pajėgų ginklo taške būtų suformuotas militarizuotas gojų valdomos formos 


dugnas, „nebyliai“; „Kvailiai, gyvuliai“, - sako Kissingeris. 


Bet ar jie yra sistemos įstatymų vykdytojai, visi tokie kvaili ir kvaili, tokie „gyvuliški“? Tai gali būti tikslus teiginys, 
taikomas kai kuriems, tačiau apskritai ši demografinė grupė tikriausiai yra aukštesnio nei vidutiniško 

intelekto, o tai, žinoma, nesako nieko gero ar blogo, nes vidutinis JOG (žydų okupacinės vyriausybės) žmogus yra 
labai žemas. sąmoningo kalibro 


suvokimas. 


Tačiau rašytojo nuomone, vidutinis sistemos vykdytojas yra garbingo intelekto lygio, gudrus ir racionalus 
žmogus, nors ir nebūtinai veikiantis gilios filosofijos ar genijaus lygmeniu, nors galioja taisyklės išimtis. Žinoma, 
abiem atvejais yra išimčių: kai sistemos vykdytojai yra linkę į psichopatinius savanaudiškus interesus, viena vertus, 
„Žudykite už įspūdžius“ tipo asmenybės ir pasiaukojančio, kilnaus altruizmo (bent jau teoriškai) Kitas. 

Vidutinis sistemos vykdytojas kartais gali būti linkęs bet kuria kryptimi ir tai gali kelti pavojų visuomenei. Tai ypač 
pasakytina apie tai, kad ne baltieji darbuotojai buvo naudojami kaip instrumentas prieš baltųjų populiaciją, kaip 
tai buvo snaiperis Lonas Horiuchi, kuris 1992 m. Ruby Ridge nužudė Vicky Weaver ir jos vaiką. Tačiau, kaip ir 
samdomų darbininkų, kurie sudegino Davidą Koreshą ir jo grupę Vako mieste, Teksase, egzistencinę grėsmę kelia 
ne tik ne baltieji darbuotojai, bet ir baltieji, tie, kurie, tikėtina, dėl savo korupcijos per laisvuosius mūrininkus, 
pateko į mirtį. psichopato maršrutą ir veikti kaip JOG daltonikų instrumentas, kad ir kam jų šeimininkai juos 


nukreiptų 
link. 


Tiesą sakant, būtent sistemos vykdytojas, paradoksalu, pagal JOG (žydų okupacinė valdžia), kelia didžiausią 
grėsmę (((saugumui ir saugumui)))) baltiesiems Žmonėms, atsižvelgiant į tai, kad jie yra įpareigoti pagal savo 
funkcijas vykdyti savo įsakymus. ir bandyti „pasislėpti už savo ženklelio“ - „tiesiog vykdant įsakymus“, kaip 
pastaraisiais metais „Bundy Ranch“ darė Ruby Ridge ir Waco agentai ir tikriausiai padarė daugybė kitų 
teisingumo apgaulių. Nors tai yra instrumentai, jie nėra visiškai be nepriklausomos valios ir todėl yra karmos 
priežastiniai veiksniai, jų veiksmai ir neveikimas sukelia tam tikras pasekmes, kurios prieštarauja jiems patiems. 
Psichopatiškiausi bandytų sudeginti arba per tam tikrus laisvųjų masonų ritualus būtų išugdę graužią sąžinę, vis 


dėlto gavusios karminį smūgį. 
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Reikia pripažinti, kad biodvasinių realijų stebėtojas supras, kad kraujas yra tirštesnis už vandenį (valiuta, 
pelnas) ir kad atlyginimai iš JOG niekada negali viršyti užmokesčio už nuodėme, kurią žmogus gauna 

eidamas prieš savo kraują. Taigi galima daryti išvadą: kraujo ryšiai pranoksta vien ideologinius ryšius ir tikrai 
lojalumą tarp agento ir principo, kaip tai daroma sistemos vykdytojų ir jų šeimininkų žydų, kuriems jie yra 
priversti tarnauti pagal dabartinį režimą, atveju. 

Atitinkamai bet kuriuo sistemos skilimo momentu. savaime neišvengiama, tekės kraujas, o tie, kurie stoja prieš 
savo rūšį, bus nevieno pusėje, todėl rasinė ištikimybė bus protingiausia net ir grynai savanaudiškai 
besidominčiam psichopatui, kuris savo sąžinę graužia kraujo ryšiais ir tapo apakintas jo ženklelio blyksnio ir 
pačios tikrovės aukštesniame vienybės lygyje dėl traumomis pagrįstos jo programavimo proto kontrolės. 


(((ĮSTATYMAS))): ATLIEKIMAS VYKDYMAS 


JOG (žydų okupacinė vyriausybė) sistema pristato save kaip objektyvumo ir „tolerancijos“ pavyzdį; 
„sąžiningumas“, ir „teisingumas“ absurdiško bandymo (arba veidmainiško apsimetimo, kad bando) sulyginti 
nelygią prasme, tarsi tai kada nors būtų galima pasiekti. 


Iš tikrųjų veidmainiška, nes to, ką ji vadina „teisingumu“, įgyvendinimas yra tik valstybės prievarta, pasitelkusi 
savo agentus, kad fiziškai primestų gyventojams, mišriai daugybei teisingumo pusiausvyrą, 

pažemina baltuosius iki žiaurių minių lygio (ir žemiau), kuriuos jiems primeta žydai ir jų gojai, todėl 
baltiesiems taikomas toks pat elgesys, tokios pat bausmės kaip 

žvėrių lenktynės. Bent jau de jure, bet ne de re, baltiesiems skirtos nuobaudos yra daug didesnės už tai, todėl 
su baltuoju elgiamasi blogiau nei su bet kokiu negeru džiunglėse. 


Procesas, kurį žydai istoriškai naudojo, kad baltiesiems primestų tokią padėtį, buvo toks: 
1) suteikti nebaltiesiems 'emancipaciją', t. pakilusi būklė; 


2) nustatyti vienodą standartą po lygių teisių fasadu, apsimetant „teisingumo“ pusiausvyros ištaisymu. 

Tai, žinoma, suponuoja, kad kada nors gali būti nustatyta pusiausvyra tarp baltųjų ir nebaltųjų, kad tarp jų 
gali būti bet kokia lygybė, nes jie akivaizdžiai yra skirtingos rūšys, nesuderinamos viena su kita ir todėl 
niekada negalės sukurti jokios pusiausvyros tarp baltųjų ir nebaltųjų. teisingumas, susijęs su abiem vienodai 
taikant. 


JOG sistemos teiginiai dėl teisių ir traktavimo „lygybės“ yra paneigiami faktiškai: nebaltieji yra tikras 
nusikaltimo įsikūnijimas, tradiciškai vadinami: veiksmai ar neveikimas, susiję su žalojimu kitiems 
(prievartavimas, plėšimas, užpuolimas, žmogžudystė; vagystės; valymas; smurtinis ir baltųjų apykaklinių 
nusikaltimų pasisavinimas; transplantacija; vagystės ir kt.). 
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Tai, kad nebaltieji yra kriminalinis elementas, didžiąja dalimi yra apčiuopiamas visiems, išskyrus tikrovės neigėjus, 
kurie bailiai slepiasi savo privilegijuotuose anklavuose, kol pontifuoja apie „žmoniją; teisės; lygybė; „Socialinis 
teisingumas“ ir kt. visa retorika veda į siurrealistišką teisingumo pusiausvyrą, primenančią MCEscherio paveikslą, 
kuriame teisingumo svarstyklės yra nepadoriai iškraipytos Justinianus kodekso arba manu įstatymų kodekso, 
verčiančio baltuosius griežtas priemones, karikatūra. ir iš esmės kriminalizuoja kiekvieną jo įkvėpimą ir 

žingsnį, tuo pačiu nekreipdamas dėmesio į besisukančių durų nebaltojo žvėries recidyvą ir jo elgesį, kuris iš 


prigimties yra „nusikalstamas“, ir suteikia jam laisvą leidimą. 


Standartus viršvalandžius nustato žydų viršenybę palaikantys teisėjai, kad palaipsniui išlaisvintų ne baltąjį 
nusikalstamumą (beždžionė beždžionė be pasekmių) ir apribotų tiesios striukės laipsnį. 

natūralus baltųjų elgesys, paradoksaliai pagimdytas iš Tiesos ir teisingumo jausmo, leidžiančio nebaltiesiems 
pirmiausia turėti laisvę, kuri vėliau buvo panaudota prieš baltuosius, siekiant jiems pakenkti ir tarnauti žydams 


didinant jų galios dalį. šeimininko sąskaita. 


Bausmės, kurias žydai taiko už natūralų baltųjų elgesį (elgesys paprastai teisingas ir atitinka bendrą sumą), yra 
skirtos pripažinti baltąjį žmogų, kad jis galėtų būti paklusnus žydų vergui; sistemai buvo atimta galimybė turėti 
savo pačių (ir tuo pačiu metu atmesta galimybė suformuluoti savo mintis) ir tokiu būdu buvo paneigtas gebėjimas 
žodžiu išreikšti savo supratimą apie neteisybę. 


sistema ir jos paslėpti valdovai. 


Nuo šio momento žydų Aukščiausiojo teismo teisėjai nustato dar kitus įstatymus, kurie atima iš baltųjų bet kokią 
galią, kurią jie gali turėti priešintis žydų sistemai: su šaunamaisiais ginklais susijusius įstatymus, kurie paima ginklus 
iš baltojo rankų; nuosavybės teisės, kuria pavagiama jo pastogė ir pragyvenimo šaltiniai (pvz., ūkiai, 

verslai ir kt.), nusavinimas; mokesčiai ir tt Visi šie įstatymai padeda pavergti ir pavogti baltąjį žmogų, kuris buvo 
sumažintas iki mokesčių vergo lygio, kuris pridėjo jam kaino ženklą kaip „nusidėklą“, kuris turi nuolat atpirkti 


savo nuodėmes už tariamos jo tėvų nuodėmės. 


Atrankinė teisėsauga iš JOG pusės kelia grėsmę pačiam baltojo žmogaus egzistavimui, net jei jis šiuo metu yra 
žiaurus JOG sistemos vergas. Galiojantys įstatymai, taikomi per teisinę sistemą ir sistemos ginklus - policiją, 


suteikia žydams laisvą leidimą daryti tai, ką nori, ir išvengti bausmės už tai, kad jie patys kenkia žmonėms. 


Su ne baltaodžiais, kurie yra sistemos augintiniai, elgiamasi panašiai - jiems skiriama nedidelė bausmė, 
kad jie būtų pavaizduoti kaip tariamos „baltosios viršenybės sistemos“, kuri kartu yra ir žydų viršenybė, aukomis. 
Sumažintos bausmės, kurias jie gauna vardan sąžiningumo, yra tik priemonė, kurią žydai naudoja siekdami dar 


labiau sumažinti žalą ir galiausiai sunaikinti baltųjų visuomenę ir baltuosius fiziškai. 


Taip baltieji yra kastruojami, o nebaltieji įgalinami, o žydas sėdi ir vaidina ringo meistrą, įdėdamas nebaltą 

į savo vergo matricos aštuonkampį. Kitas žingsnis, kurį žydas jau žengė savo genocido darbotvarkėje, yra 
baltuosius vaizduoti kaip teroristus savo teisinėje sistemoje, baltuosius kvalifikuoti ir priskirti, stigmatizuoti kaip 
teroristinį elementą ir taip juos ištraukti į viešus budelius. 

blokas aukoms ant (((žmonijos))) tikrovėje ant žydų viršenybės altoriaus. Žydų 


ketinimai yra sunaikinti didžiausią grėsmę jų tironijai, tuos, kurie susipažinę su Tiesa ir Realybe, 
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tie, kurie sugeba supratingai prisiderinti prie Būtybės ir taip harmoningai prisitaikyti prie jos, kad tik jie patys 
galėtų įgyvendinti tai, ką tikrai galima pavadinti teisingumu žemėje, kaip yra danguje (ty kaip yra danguje). 
amžinųjų formų sfera), o ne pseudo siurrealizmo teisingumas iliuzijų pasaulyje žydas manipuliuoja kaip savo 


matricizuota tikrovės iškraipymo ir pavergimo mašina tuo pagrindu. 


Žydai ruošiasi pradėti savo rasės karą, kad sukurtų savo Siono vyriausybę. Veiksmingiausias būdas tai nustatyti 
yra panaudoti valstybės ginklus prieš baltuosius ir įteisinti jų prevencinį streiką prieš baltuosius, žydams ant 
žemės šnipinėjant ir nukreipiant policiją bet kurį baltą žmogų, kuris kritikuoja. vyriausybei ir gali turėti šaunamųjų 
ginklų arba galimybę panaudoti savo statusą ar pinigus prieš žydų sistemą. Šis suplanuotas žydų veiksmas, 
vadovaujantis JOG ir jų juodųjų operacijų vykdytojų netikros vėliavos operacija, yra skirtas smogti baltiesiems 
„Saugumo ir saugumo“ vardu, vaizduojant baltuosius kaip teroristus. ir sukurti sampratą, kad tokia iš tikrųjų 


egzistuoja, nors iš tikrųjų tai yra tik simuliakras, imituota netikra tikrovė, iliuzija. Šios iliuzijos 


žydai savo žiniasklaidoje ir kontroliuojant valstybės organus (policiją, kariuomenę ir kt.) yra panaudojami kitai jų 
„teisinės valstybės“ iliuzijai, kuri yra tik žydų valios kodifikavimas, paremti. ko jie nori ir savo ketinimų įteisinimą 
arba leidimą. 


Tai buvo jų veikimo būdas per visą istoriją ir iki šiol išlieka toks pat. Atėjus į valdžią ir gavus priemonių propaguoti 
pakankamai didelei auditorijai (arba sklindant gandams), kad būtų sukurta masinė nuomonė ir kurstomas 
chaosas baltųjų visuomenėje, kad baltųjų valdančioji klasė būtų nukirsta, o masės paverstos tiesiog vergais. 
Dabar, po kruvino žydų žygio per amžius, visą baltąją rasę gresia išnykimas dėl žydų policijos valstybės ir 

gobšių laukinių minių rankų, kurios yra pašauktos tarnauti kaip katės letenėlė, traukianti kaštonus iš baltos 
ugnies. žydas. Nebaltieji tarnauja kaip lazda, kuria žydas baksnoja į narve esantį baltąjį liūtą, o kai liūtas pasielgia ir 
bando sugriebti lazdą, žydas zoologijos sodo prižiūrėtojas duoda savo pavaldiniams galvijus iškepti ir nuraminti 
liūtą. 


Tokia yra dabartinė padėtis - baltasis žmogus, kaip ir palestiniečiai, yra žydų kontroliuojamos policinės valstybės 
taikiklyje ir yra pagrindinis taikinys. Žydo kurstymas iškraipyti faktus ir melagingos juodųjų operacijų vėliavos yra 
suplanuotas su ypatingu išankstiniu nusistatymu ir piktumu, kad būtų sukurta ir užpulta baltoji rasė 

kaip kolektyvas, pašalinantis visų pirma visus baltuosius, kurie turi pakankamai sveiką. proto ir kurie nenori būti 
pavergti - tai yra didžiausia grėsmė žydui - be kurių nebūtų saugumo ir saugumo likusiai baltųjų 


gyventojų daliai. 


Tokio pobūdžio policininkai ir kariškiai, kuriuos žydas gali pastebėti per savo gudrų žydą, visų pirma yra nukreipti 
į pareigų atleidimą ir (arba) pažeminimą arba nepaaukštinimą, kaip priemonę neutralizuoti savo įtaką ir taip dar 


labiau sumažinti galią. baltųjų gyventojų, įgalinančių žydo triumfą. 
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Tie policininkai ir kariškiai, kuriuos žydas nori išlaikyti, yra tie, kurie nekreipia dėmesio į savo rūšį arba bent jau 
pakankamai nepaiso, kad norės vykdyti įsakymus prieš savo rasę ir taip tarnaus žydams kaip katės letenėlė. . 

Žydas nori, kad jo šabos gojai (kvaili gyvūnai) būtų grynai veidmainiškas, savanaudis išsigimimas, jautrus korupcijai. 
Be to, jis yra suinteresuotas apgyvendinti savo vergus krikščionis, kurie, jei yra nuoširdūs ar gali būti 

nuoširdūs, yra surišti 


jam kaip geležinės drožlės prie magneto ir nesugeba atsisakyti savo lojalumo žydui ir neištikimybės savo rūšiai. 


Taigi naudingi idiotai, kuriuos žydas trokšta laikyti šalia ir tarnauti savo dienotvarkei, pirmiausia yra tie, kurie 

jį garbina kaip vergą (krikščionys), o šiuo metu, bet neilgai, tie, kurie yra tik veidmainiai humanistai ir savanaudžiai 
egoistai, kuriuos jis bandytų vėliau. išnaikinti, panaudodamas ne baltuosius vergus ar net baltuosius krikščionis 
vergus („nėra nei žydo, nei graiko“), savo numatytą Siono vyriausybę. Taip turėtų elgtis geležiniai kulnų 
prižiūrėtojai, kurie turi pakankamai apdairumo suprasti 

frazės reikšmė: „su žydais, tu pralaimėk“ ir teisėsaugos selektyvumas bei įtaisytas šališkumas to, kas JOG 
sistemoje yra „įstatymas“, yra ženklas, kad baltiesiems bus dar blogesnių dalykų. 

vyras. Taigi, galutinė išvada, jei žmogus yra baltaodis, jis yra arba probaltasis (turintis pirmenybę savo rūšiai 

ir išskirtinis lojalumas), arba jis yra nusiteikęs prieš baltuosius ir žydas turėtų būti atleistas ne tik iš savo darbo. 
žydas perbėgo, bet bus nutrauktas prieš teismą sušaudymo būrio akivaizdoje arba ištemptas į viešąją aikštę 
giljotinoms ir kraujo nusidėjėliams 

žydai ketina atskleisti pasaulį. 


Atrankinė teisėsauga yra tik vienas mechanizmas tarp daugybės kitų, kuriuos žydas naudoja siekdamas pakenkti 
baltiesiems gyventojams. Kitas dalykas yra sukurti iškreiptus įstatymus, pagrįstus egalitarizmo dogma. 

Įstatymai yra pakankamai blogi, bet tai, kad jie yra šališki, daro juos be galo blogesni baltiesiems vyrams, o tai 

yra žydų dizainas. Žydo planas atskleidžia, ką jis atneš į pasaulį: baltųjų genocidą kaip būtiną sąlygą „žydų 
utopijai“ - totalitarinei vergų valstybei, primenančiai Izraelio valstybę, besidriekiantį po žemę kaip Mordoras JRR 
Tolkeino „Viešpats“. žiedų“. Būtent savanaudiškumas aukštesniajai baltųjų klasei ir velniški planai privedė prie 

to, kad baltasis žmogus yra įspraustas į kampą ir turi būti arba sudegintas ant laužo kaip Veiveriai Ruby Ridge, 
arba jis turi ateiti. iš muštynių. Gamtos dėsniai įpareigoja žmogų išlikti, JOG dėsniai - jo mirtį. Jei jis nori gyventi, jis 


turi kovoti apdairiai 


ir veiksmingai prieštarauja sistemos dėsniams bei įgyvendina gamtos dėsnius. 


ĮSPĖJIMAS: TEISINĖ IR PAPILDOMA TEISĖ 


Paslapties pagrindu veikiantis žydas daugybės būdų siekia įvilioti savo vergus. Pagrindinis jo veikimo būdas - tai 
slapto ir plačiai paplitusio karo forma (nekonvencinis; 4-osios kartos karas). Teisiškai jis pasitelkia policiją ir 
kariuomenę, kad įsitrauktų į nelegalias įgėlimo operacijas 

sodinimas ir įrodymų klastojimas; neteisėti areštai; kratos; traukuliai; sulaikymas ir žmogžudystė vadovaujantis 
„Įstatymu“ - mirę vyrai nepasakoja pasakų. 
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Jo slaptos žmogžudystės komandos „Mossad“ naudojimas yra kurortas, kuriame nepasitenkina jokie patikimi žydai 
policijoje, kariuomenėje arba vietinėje bendruomenėje, kurie nebuvo apmokyti „Mossad“ teroristų. Žydai nuolat 
šnipinėja ir stebi gojus ir turi specializuotas socialines sritis, kuriose jie sodina 

tam tikri darbuotojai, kaip žvalgyba, renkantys voratinklį, voras yra žydas (barmenas, savanorių koordinatorius, 
komandos vadovas ir kt.), o musės maldauja nelaimingų Judo dumbliukų, kurie patenka į tinklą, nes jie tarnauja 


HE 


„geram reikalui“ “ arba tam tikri socialiniai tikslai, kai iš tikrųjų jie patenka į spąstus, kuriuos jiems parūpina žydas. 


Kiti pavyzdžiai technologinėje erdvėje ir socialinės žiniasklaidos platformose. Tai yra dar vienas žydų intrigų 
makrokosmoso mikrokosmosas - žydas sukuria scenarijų ar situaciją, leidžiančią jam surinkti informaciją apie gojus, 
leidžiančius jiems jaustis saugiai ir patogiai, todėl yra labiau linkę atskleisti bet kokią informaciją. 

jų paslapčių arba, geriau, o ne būti įsteigti ir nužudyti, kaip tuo atveju, kai protestuotojai Palestinoje yra 


įsiskverbe į protesto grupes, o įsiskverbęs asmuo pateisina militarizuotą policiją, numušusią protestuotojus. 


Šis konkretus pavyzdys yra būdingas žydų įkalinimo įkalinimo būdui: viskas yra sąranka, apgaulė, simuliakras: 911 
Irako karui pateisinti; USS laisvės bombardavimas siekiant pateisinti Egipto puolimą; šventojo apgaulės melo 
sukūrimas siekiant pateisinti cenzūrą dėl žydų intrigų. 

Įkalinimas yra visos žydų dialektikos pagrindas, tačiau norint pasiekti rezultatų, reikia laikytis atitinkamų Judo gojų, 


tokių kaip krikščionys sionistai, pusės. 


BLOGIEJAI: POLICIJAI 


Televizijos laidos „Cops“ daina „blogi berniukai“ būtų vienodai tinkama policijai ir nusikaltėliams, bent jau ji eina ta 
linkme. Šių dienų policija iš tiesų yra „blogi berniukai“. 
palaikydami ir vykdydami neteisingus įstatymus be sąžinės graužaties, tiesiog elgdamiesi kaip zombių dronai, kad 


įgyvendintų viską, ką žydai jiems meta ar mėto. 


„Nusikalstama“ laikoma tai, kas pažeidžia „įstatymą“. Visuomenės įstatymai yra neteisingi. Todėl tie, kurie laikomi 
„nusikaltėliais“, nebūtinai yra neteisingi savo veiksmais, bet nebūtinai ir teisingi. Paprastas gatvės nusikaltėlis, 
smulkus vagis ar plėšikas yra neteisingas tiek, kiek jie neteisingai kenkia kitiems. Pavogti iš parduotuvės, pvz. arba 
vargu ar apie bankus galima kalbėti kaip apie neteisingus, nes abi institucijos/įmonės yra 

monopolijos, kurios atima iš gyventojų darbo vaisius, taigi pagal apibrėžimą jie yra neteisingos institucijos/verslas 


(Iupikavimas ir sveiko maisto atsisakymas iš vargšų dėl kainų išmušimo, ir tt) 


Neleisti vogti tiems, kurie vagia iš tokių institucijų, yra neteisinga, o neteisingų įstatymų vykdymas yra neteisingas, 


kad tie, kurie tokius įstatymus vykdo, savo veiksmais būtų neteisingi. 


Priversti (grasinant ar įgyvendinant fizinę jėgą, taigi kaip galutinį visų įstatymų mechanizmą) „piliečius“ (kurie yra 
laikomi „įstatymu“) turėti ginklų ir transporto priemonių licencijas, taip pat mokėti turto ir pajamų mokesčius. 
teisingas lupikavimo vykdymas, dėl kurio vykdytojas yra „neteisingas“, taigi 


„blogas berniukas“, pažeidžiantis egzistencijos harmoniją. 
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Sistema nori, kad jos vykdytojai būtų „blogi berniukai“, tiek policija, tiek kariškiai yra šaukiami primesti jėgą kitoms 
tautoms ir asmenims (tiems, kurie nenori būti vergovės tryniu per lupikavimą), todėl jie yra patvirtinti „blogieji“. 
vaikinai iš mafijos kartelio, sudaryto iš viršenybės despotų, kurie samdo 

jų kvailiai per centrinę bankų sistemą „fiat“ valiutą, kad įgyvendintų savo diktatą, ir tai po keistu „žmogaus teisių“ 


fasadu ir pan. 


„Mėlyni berniukai tarnauja žydui“, o mėlyna spalva, reprezentuojanti dvasingumą okultizme, daugeliu atvejų buvo 
pakeista juoda, simbolizuojančia mirtį (Saturnas, planetinė baigtinumo dieta; apribojimas; mirtis; apribojimas; 


surišimas kaip magijoje) -kosminio įstatymo ir bet kokios aukštesnės dvasinės tvarkos mirtis. 


Policija gali palaikyti ir įgyvendinti kai kuriuos gėrius bet kokių teisingumo likučių pavidalu, egzistuojančių 
korumpuotame Kali jugos pasaulyje, tačiau apskritai jie yra „blogi berniukai“, kurių veiksmai visus (įskaitant juos 
pačius) paverčia baudžiauninkais žydų despotizmo plantacijoje. ir užtikrinti, kad visi būtų prirakinti prie sistemos ratų, 


kad ji galėtų toliau tęstis. 


Priverstinės vakcinacijos protokolas, kurį primeta (arba netrukus bus įvestas) sistemos, yra dar vienas pavyzdys, kaip 
„blogi berniukai“ vykdo blogus įstatymus pagal savo žydų lėlių meistrų valią. 

Žydai, kaip rodo istoriniai duomenys (pvz., Tarybų Sąjungoje), tada, kai tai tinka jų dienotvarkei, kreipiasi į savo 
sayanim (pagalbininkus), taigi ir „bloguosius berniukus“; Visuomenės, jos geležinių kulnų prižiūrėtojų, geriausia 


Žinoti, kad vienintelė jų, kaip individo, viltis išlikti yra priešintis ir nenusilenkti savo šeimininkams žydams. 


Jei to nepadarysite, jiems būtų gresia mirties nuosprendis ir jiems patiems, ir savo žmonėms, kuriuos jie, ko gero, 
tik minimaliai vertina arba žino. Sistemos įrankiai ir kvailiai buvo sunaikinti, kraujo atmintį apie lenktynių idėją 
išplovus iš jų protų fiat valiuta, ėsdinantis mamonos vanduo. Likusios tų, kurios vis dar turi kažkokį gėrį, geriausiai 


turėtų veikti „gėrio“ labui, o ne (((įstatymas))). 


NETIKROS VĖLIAVOS IR RĖMĖLIAI 


Suderinamumas reikalauja, kad šiaudų žmogus retkarčiais sudegintų masių akivaizdoje, kad būtų pavyzdžiu „kito“ 
liaudžiai, ką jie nori pasmerkti, ir įskiepyti masių protuose vergišką paklusnumą. autoritetu, kontrastu tarp to, kas yra 
„kita“ valstybei ir pačiai valstybei, surišti mases, kurios su pasibjaurėjimu žiūri į „kitą“ ir baimingai siekia išvengti to 


likimo, bėgdamos į nepaliaujamas auklės rankas. valstybės institucija 


kurio autoritetas slypi galioje ir jėgos grėsme. 


Vergiškos masės įkyriai samprotauja, kad „Kitas“ „nusipelnė savo likimo“ ir klydo nusižengdamas savo valdžios 
pono diktatui, todėl nusipelnė sudeginimo ant laužo. iš prigimties teisingas, jų pažeidimas iš prigimties yra blogis, 


todėl įstatymas prilyginamas gėriui ir atvirkščiai. 
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Tai yra vergijos formulė: panaudoti baimę ir siaubą, kad minios protuose būtų įdiegta savicenzūra. 
apie viską, kas nesutinka su valstybe, jos paslėptomis galiomis, kurios slepiasi po reprezentacijos 
kauke, Lenino ir Mao Tse tungais, kurie viešai šlovinami kaip tėvo ir motinos veikėjai, bet kurie iš tikrųjų 
yra velniškos būtybės, kuriose šeimininkauja visokios demoniškos jėgos. kontroliuoti šiuos veikėjus, 
kad būtų įgyvendinta piktavališko pasaulinio viešpatavimo darbotvarkė. 


„Kitas“, visuomenės šėtonas, parija, valstybės priešas, propagandos organuose iškeliamas kaip blogis, 
kad būtybė, atstovaujanti viskam, kas socialiai priimtina ir viešai patvirtinta, nėra piliečiai, 

„ne aš“ ir tai yra tie, kurie mintimis, žodžiais ir (arba) darbais leidžiasi į šią „blogio“ karalystę, esančią už 
normalumo „blyškumo“, jie patys turi būti patyrę panašų likimą ir dėl šio socialinio spaudimo. nuo baimės 
ir teroro, sukelto prieš juos, jis padeda standartizuoti „avilio protą“ ir toliau stiprinti auklės valstybę 
teroristinėje viešpatavimo srityje. 


Tai vadinama „Socialiniu atitikimu“ ir „susitarimu“, o tai tiesiog reiškia pajungti save kolektyvui 
neapgalvotoje palaimoje ir atkartoti populiarias nuomones, sukurtas sistemos propagandos 
aparate. 


Netikros vėliavos kuriamos siekiant sukurti atpirkimo ožį, kuris gali būti demonstruojamas prieš minią 
kaip pavyzdį to, ko nereikėtų kurti, sukurti „Kitą“ kaip priemonę standartizuoti avilio protą, kuris yra prieš 
ir prieš jį kaip dorybę. ydos atžvilgiu, gėris - blogio atžvilgiu. 

Jų funkcija taip pat yra šmeižti šį „Kitą“, sukuriant aplinkybes, kurios yra priskiriamos šiam „Kitam“, 

kurio subjektas turi šias galbūt nereikšmingas savybes, ty. „smurtinis ekstremistas“ tuo atveju, kai jų 
elgesys kelia grėsmę režimo tęstinumui (pvz., mokesčių rezistoriai; laisvieji žemėje; separatistai, 
pasisakantys už savo tapatybės apsaugą nuo genocido) arba „ligoti, iškrypę“ tipai, tokie kaip 

gandų skleidimas apie amišus ir vaikų išnaudojimą ir pan. 


Būtent šmeižtą ir šmeižimą, būdingą žydams“, žiniasklaida naudoja kaip klasikinę 

kondicionavimo programą savo piliečių vergų protui programuoti (pvz., vartojami ginkluoti žodžiai 
„teroristas“, „rasistas“ ir tt). tada mobilizuojami per visuomenės balsavimą ir teisinėse bylose per 
prisiekusiųjų sistemą, kad pateisintų režimo priešų nukryžiavimą. 


Brievik atvejis yra puikus pavyzdys, kaip bandoma numalšinti liaudies sukilimus pateisinant neapykantos 
įstatymų kūrimą ir policijos etatizmą. Toks buvo draudimų eros atvejis, kaip priemonė pateisinti policinės 
valstybės sukūrimą Amerikoje, teigiant, kad „nusikalstamumas“, sukurtas teisėkūros priemonėmis 
(alkoholio draudimas), reikalauja įvesti policijos statusą, kad būtų paneigtas neigimas. farazizinio/talmudo 
dialektinio materializmo problemos-reakcijos-sprendimo dialektika, bandymas sukurti klaidingą tikrovę 

iš tikrų problemų, sukurtų tam slaptam 

tikslas. 


Vadinasi, netikros vėliavos ir „Kito“ gua „Kito“ konstravimas yra instrumentinės priemonės socialinei 
inžinerijai pasitelkiant psichodramą, kuriai gali prireikti tikros dramos, įtrauktos į teatrinę hiperrealybe; 
tikri žmonės tikrai susižeidžia, „tikslai pateisina priemones“ būdingai komunistinei 

praktika. 
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BALTASIS TERORAS, ŽYDŲ PSIOPAS 
Psichologinė „Baltojo terorizmo“ ir žydų sumaišties operacija 


Aštuntojo dešimtmečio pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje išaugo košerinio satanizmo, sensacingo 

smurtinio okultizmo kultūra, kuri buvo skirta priversti avis grįžti į bažnyčias per baimę. Tai sukūrė žydų kontroliuojama 
žiniasklaidos ir pramogų pramonė 

masinė rinkodara, parduodanti savo siaubo teatrą per realybės teatrą, kurdama, regis, nesibaigiančią įvykių seriją, 

skirtą protu valdyti žmones per traumą ir priversti juos paklusti, pateisinti drakoniškų įstatymų kūrimą ir atimti iš jų 

laisves. kaip veiksmingiau pasodinti juos po savo tironijos tryniu, siunčiant juos į bažnyčias, kad jie gautų dešimtinę ir mokesčius 
už kunigų kastos parazitus ir policijos valstybę. 


Šis psiop (psiop, kuris tęsiasi tikriausiai per visą žydų istoriją) niekada nesibaigė ir jo taiklyje slypi didžiausia grėsmė 

žydų viršenybei, būtent Baltajai rasei, kurią jie vis dar bando pašalinti iš žemės, kad galėtų paimk pasaulį sau. Tuo metu, kai 
jos labiau išaugo, palyginti su geresne kultūra, kuri egzistavo anksčiau, pavyzdžiui, Alfredo Hitchcocko filme 

„Psycho“, gyventojai patyrė Antrojo pasaulinio karo traumą ir vis dėlto iš esmės atsigavo po to laikotarpio, todėl sumaištis. 
skaičiuojant, kad atėjo laikas pridėti dar traumuojančio karščio, kad baltieji sugrįžtų į bažnyčias arba į save naikinančią veiklą 
(seksas, narkotikai, rokenrolas ir tt). 


Šėtono bažnyčią įkūrė žydas Howardas Stantonas Levy (dar žinomas kaip Antonas Levy) ir kartu su Holivudo 

pedofilu žydu Romanu Polanski sukūrė filmą „Rosemary's Baby“ - traumos priemonę, kurią realiame gyvenime atspindėjo 
Mansonų šeima. kaip priemone įskiepyti į gyventojų protus sampratą, kad menas mėgdžioja ne gyvenimą, o gyvenimas 
imituoja meną, ir taip paskatinti juos pasirinkti vieną ar kitą iš pirmiau minėtų dviejų kursų: arba žydų vergijos 

„Moralinės aukštumos“. bažnyčioje arba „greitai į pragarą“ ir savęs naikinimas. Po šio filmo sekė toks filmas kaip „Demian“ ir 
daugybė kitų siaubo žanro filmų, tokių kaip „Egzorcistas“ ir „Helovinas“, kurie pristatė ekstremalesnę baimės pornografijos 
formą, kad į bažnyčią būtų įtrauktos nedrąsios masės. 


Akivaizdu, kad filmas „Egzorcistas“ buvo finansuojamas pačios Katalikų Bažnyčios ir padėjo jiems išpūsti savo suolų gretas, o 
iš savo pasauliečių išbristi ir skleisti Evangeliją. 
netikros meilės kaip visuotinės tironijos pateisinimo ir žydų pasaulio tvarkos viršenybės. 


Nuo šio momento gyventojų Mintyse buvo įvesta mintis, kad siaubas ir teroro aktai yra kažkas ypač baltojo ir kad 
būtent baltasis vyras yra potencialus problemų šaltinis, todėl turi būti kažkas, ką reikia stebėti kaip atsilaisvinusį varžtą. 
sistemos mechanizmas, kai iš tikrųjų būtent jis buvo pats įstatymų paklusniausias ir esminis jos veikimo komponentas. 


Tačiau būtent dėl šios priežasties žydų oligarchai baltąjį žmogų vaizdavo kaip pagrindinę problemą - tokį, koks jis buvo ir 
yra pagrindinė kliūtis jiems perimant baltųjų sukurtą visuomenę. 


Per tą laiką (70-ųjų pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje) kino ir pramogų pramonė kūrė daug turinio, kuriuo buvo 
bandoma humanizuoti arba šlovinti gaujų kultūrą ir demografinius rodiklius, kartu ir netiesiogiai paskelbiant su ja 

siejamą krikščionišką moralinę stigmą kaip priemone. pamaloninti savo krikščionišką demografiją tokiuose filmuose 

kaip „Krikštatėvis“ ir kt. Ši ir siaubo filmų pramonė atvėrė kelią kabalistinei juodajai magijai tikrojo teatro veikimui, kai 
netikra vėliava suorganizavo įvykius, kuriuos kontroliuojama žiniasklaida vaizduoja kaip vykstančius realiame gyvenime, 
susipynė su Holivudo teatralumo grėsme. Visada piktadarys buvo baltaodis vyras; „psichopatas“ (kaip ir 


Hitchcocko filmas „Psycho“), kuris 


22 


Machine Translated by Google 


Nors kartais jį vaidino žydų aktorius, jis visada buvo pristatomas kaip vidutinis kasdienis baltasis vyras, 
berserkerio įniršio „parako statinė“, kuris neracionaliai ir nenuspėjamai išsiverždavo dėl menkiausios 
provokacijos arba atsilaisvinus jo mechanizmo varžtams. būdas. Tai buvo priemonė sukurti baltojo vyro 
tapatybę, kaip grėsmę visuomenei, remiantis kažkokiu miglotu psichologiniu defektu, kuris buvo tarsi 
plauko gaidukas, laukiantis, kol suges tam tikromis nežinomomis sąlygomis. Tai sukėlė nepasitikėjimą bloga 
valia ir stigmą baltajam žmogui, kurį žydai taip prakeikė ir demoralizavo. 


Paslaptingas užpuolimas buvo skirtas psichiškai sumenkinti baltąjį vyrą, ypač krikščionis, kuris save 

suprato kaip dorybingą ir gerą avį, ir taip toliau, per Pavlovišką sąlygotą sąlygą, arba sugrąžinti jį atgal į 
bažnyčią ir suvaržyti toliau, arba suvilioti. jam priimti šio veikėjo elgesį: psichopatas; neracionalus; pavojingas; 
„palaidas varžtas“ arba nepilnametis nusikaltėlis. Kartu su feministine darbotvarke, skatinančia maištingą 
moterų bėdą, ši psichinė ataka sumažino natūralų baltojo žmogaus polinkį į tvarką ir savęs, kaip visuomenės 
gynėjo ir gynėjo, supratimą, todėl jis arba prisirišo prie antibaltųjų. vyriškas pasakojimas ir „pasisuk ir 
persilaužk“ krikščioniškai 


psichopatologinis savęs menkinimas, sustiprinantis kaltės kompleksą ir formuojantis savęs kaip smurtaujančio 
ekstremisto įvaizdį, ką reikia atmesti ir vengti, tokiu būdu paneigiant jo savivertės jausmą arba visa širdimi 
jį priimant ir šėtoniškoje panikoje keliaujant į pragarą. 70-ųjų pabaigoje ir 80-aisiais. 


Baltųjų terorizmo teorija buvo pradėta diegti galbūt jau septintajame dešimtmetyje, kai Teksaso 

universiteto miestelio snaiperis ir JFK žudikas buvo bandomas pavaizduoti kaip „baltąjį viršenybės šalininką“ arba 
„dešiniojo sparno ekstremistą“, anachronizmą kaip „dešiniąjį sparną“. “ niekada negali būti kraštutinis, nes 
atspindi sutarimą ir todėl būtinai yra vidutiniškas, o ne kraštutinis. Devintojo dešimtmečio pradžioje, baltojo 
vyro psichopatologizacijos įkarštyje žydų žiniasklaidoje, įvyko daugybė netikrų vėliavų įvykių, kurių tikslas buvo 
pavaizduoti baltąjį žmogų kaip teroristą, kaip vienintelę didžiausią grėsmę ((saugumas ir saugumas) )) sistemos. 


Galbūt tai buvo įvedamas kaip prevencinis smūgis prieš milicijos judėjimą, kuris, matyt, pradėjo reaguoti 

į akivaizdų laipsnišką status guo eroziją, kurią vykdo valstybės galios, kurios neatspindėjo gyventojų valios ir 
pradėjo kelti raudona vėliava pastarojoje 

kolektyvinė sąmonė, kurią reikėjo modifikuoti apverčiant to meto tikrovę, valstybei vaidinant „gero vaikino“ 
herojaus vaidmenį prieš „blogiečius“ baltuosius teroristus, kurie norėjo sukurti baltųjų viršenybės pasaulį ir 
pavergti nebaltuosius ir pan. tariamo San Ysidro Kalifornijos šaulio Jameso Huberty įvykis. Tai galbūt sukūrė 
precedentą „baltojo terorizmo“ koncepcijai, kuri buvo suvaidinta vėliau, ypač devintajame dešimtmetyje, kai 
Amerikoje visuomenė vis dar buvo baltoji ir kai žydai bandė padidinti mestizų populiaciją iš Meksikos ir kitų ne. 
-baltieji (pvz., kubiečiai ir kt.) kaip baltųjų pakaitalų populiacija. 


Žydai reikalavo baltųjų populiacijų šmeižimo, kad nebaltieji galėtų į ką parodyti pirštu ir pasijustų 
visuomenės dalimi, kurios jie nesukūrė ir buvo organinis ir reikalingas elementas, o ne tai, ką jie iš tikrųjų. 
buvo, būtent įsibrovėliai ir vagis, grynai savanaudiškai plėšikaujantys baltiesiems teritoriją ir išteklius. Šis 
baltųjų šmeižto psichika taip pat padėjo įtikinti ne baltuosius, kad jie yra pranašesni mirtingieji, remiantis jų 
priklausomybe bažnyčioms, kurios neabejotinai daugiausia prisidėjo prie jų perėjimo. 


Huberty incidentas pristato Jameso Huberty figūrą, neva realų asmenį, kaip ir visose žydų psichikose; 


asmuo, kuris turėjo „ekstremistinių dešiniųjų pažiūrų“ ir buvo kupinas „psichologinių problemų“, pagrįstų 
traumuojančia vaikystės patirtimi ir darbu 
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balzamuotojas. Pasak pasakojimo, jo „susprogdinimas“ buvo tas, kad jis pateko į sunkius ekonominius laikus ir 
taip norėjo apkaltinti nebaltuosius mestizus arba bent jau numalšinti savo užgniaužtą agresiją prieš juos pasienio 
miestelyje, kuriame gyveno, taip demonstruodamas televizijos publikos protas: 1) jo agresyvus neracionalumas; 
2)jo neapykanta nebaltiesiems; 3) jo pavojingumą saugai ir saugumui; 4) jo apsėstas socialiniu ir 

ekonominiu statusu ir nesugebėjimas išlaikyti tokio nusiteikimo mesti savo gyvybę, nukreipdamas savo 

agresiją prieš jo laukinių įsivaizdavimų „Kitą“. Tokia yra šio įvykio žinutė 

transliuojamas per traumomis pagrįstą žiniasklaidos proto kontrolę, sujungiant realybės teatrą su Holivudo teatru. 


Būtent tuo metu Jamesas Masonas (laisvasis mūrininkas?), akivaizdžiai žinomas „nacis“, išleido žurnalą 

„Siege“, kuris visuomenėje asocijavosi su terorizmu, baltaodžiais žmonėmis ir „dešiniojo sparno ekstremizmu“. 
Šiame periodiniame leidinyje buvo pateikti dar kiti panašaus pobūdžio įvykiai, tariamai nutikę maždaug tuo metu. 
Huberty buvo vaizduojamas kaip balzamuotojas, išsiugdęs arba susikūręs 

iš tamsių jo psichikos užkaborių - fetišistinis sergamumas, nekrofilija, kai jis neva buvo linkęs tyrinėti ir semtis 
seksualinio susijaudinimo iš savo darbo su lavonais. Tai visuomenės sąmonėje sukūrė klaidingą asociaciją tarp 
vadinamųjų „dešiniųjų ekstremistinių“ vertybių ir psichopatologijos, deviantinės psichologijos ir smurto kaip 

šio siaubingo asmenybės tipo, kuris kėlė grėsmę sistemai ir buvo būtinai linkęs prieš ją, pasekmė. sunaikinimas. 


Taigi matyti, kad tokio tipo sukurtas incidentas buvo tik sugalvotas ir pasitarnavo baltųjų demografijos 
sumenkinimui tiek psichologiškai, tiek aplinkybėmis. priversti baltuosius atsigręžti prieš savo tapatybę, susieti 
save su smurtu ir bendrauti 

visi, kurie buvo baltieji ir palaikė baltąsias vertybes su psichopatologija, terorizmu ir pavojumi ((((įstatymas ir 
tvarka))) taip atstumiant baltuosius, kurie atliko vaidmenį vadinamojoje garbingoje klasėje, nuo baltųjų 

vertybių ir į bažnyčioms arba antibaltiesiems egalitarinei stovyklai, taip tarnaudami 

žydų darbotvarkė atimti baltuosius ir tuo pat metu įgalinti save prisidengiant „lygybe“ (pvz., nebaltųjų vaizdavimas 
„gerais krikščionimis“, įskaudintais piktųjų baltųjų nacių ir dėl to pastarųjų pakeitimas pirmaisiais ir jiems 

patiems tenka liūto dalis). galios palaipsniui ir slaptai). 


Franko Spisako, įtariamo homoseksualaus „neonacių“ serijinio žudiko, incidentas buvo iškeltas 

Šį kartą įvesti dar vieną klaidingą asociaciją, kuri pamalonintų krikščionių demografiją ir paskatintų juos dar labiau 
atsiskirti nuo baltųjų reikalų per savo seksualinį slopinimą ir neurozes bei sumenkinti Hitlerio ir nacionalsocializmo 
pasaulėžiūrą. Ši seksualinė neurozė buvo toliau suvaidinta nacių partijos nario Josepho Paulo Franklino, tariamo 
ar tikro žurnalo „Hustler“ leidėjo Larry Flynto šaulio, atveju, kuris pastarąjį nusitaikė iš panašios seksualinio 
slopinimo „neurozės“. Taigi galima pastebėti, kaip žydai žaidžia seksualinio nukrypimo kampą tiek slopinimo 
(Franklinas), tiek demonstravimo atveju (su kryžminiu apsirengimu homoseksualu Spisaku) ir bandydami jį visomis 
įmanomomis formomis susieti su nacionalsocialistine pasaulėžiūra. , ką jie stigmatizavo kaip „neonacių baltųjų 
viršenybę“. 


Kiti epizodai buvo įtraukti į tikrovės teatrą su Josepho Christopherio, „vidurio miesto žudiko“, karinio 

nario, kuris buvo vaizduojamas kaip neracionaliai neapykantą juodaodžiams ir žudantis juos, iškirsdamas jų 
širdis, ir Fredo Cowano byla. , kuris buvo vaizduojamas kaip nepatenkintas mėlynas apykakle, kuris 

bandė pašalinti savo agresiją prieš savo darbdavį žydą ir nebaltaočius bendradarbius, nes buvo 
nepatenkintas ir perleistas paaukštinimui. Taigi galima numanyti psichopo prasmę: baltąjį darbuotoją ir 
visuomenės stuburą sieti su smurtu, 

fanatizmas ir neapykanta „fundamentalios psichopatologijos“ lygmeniu, būdingu jo esybei, ir netiesiogiai 
sumenkinti bei įžeidinėti baltąjį žmogų, kad jie galėtų sumažinti jo pagarbą ir vertę tiek jo paties, tiek visos 
visuomenės akyse. 
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Visas šias figūras Jamesas Masonas pavaizdavo kaip didvyriškus baltuosius vyrus, kovojančius su sistema, 

ir pristatė kaip pavyzdžius, kaip būtiną revoliucinio aktyvizmo kursą, „apgulti“ sistemą smogiant į jos švelnius 
taikinius, o tai buvo ir yra generolas. modus operandi, kaip nurodyta „Apgultyje“. Mason. kuris Siege tvirtino 

esąs kvazikrikščionis, bandė sukurti klaidingą asociaciją tarp krikščionybės ir nacionalsocializmo, kurie, kaip 
teigiama, įkūnija ir įgyvendina „visuotinę tvarką“. Šią „visuotinę tvarką“ jis teigė kilęs iš Charleso Mansono (žmogus 
Saulė, žmogaus sūnus), kuris, jo teigimu, buvo nacis, ir bandė nubrėžti kitą paralelę tarp 


nacionalsocializmas, košerinis satanizmas ir teroristinis smurtas taip, kad Adolfo Hitlerio sveikas gamtos dėsnių 
laikęsis „weltanschuangas“ įsipainiojo su tuo, su kuriuo neturėjo būtino ryšio, taip pavaizduodamas jį kaip 
„neapykantos ir smurto“ tikėjimą ir iškeldamas jj. prieš ir prieš krikščionybę priversti krikščionių mases jos 

vengti, vengti ir smerkti. Jame'as Masonas tikriausiai buvo ir iki šių dienų yra šios nacionalsocialistinio revoliucinio 
aktyvizmo darbotvarkės dezinformacijos agentas vienišo vilko terorizmo ir be vadovų pasipriešinimo pavidalu. 


Pasipriešinimo be lyderių ir vienišų vilkų aktyvizmo koncepciją tuo metu pradėjo jungtis, siekdama įvykdyti 

šią baltųjų tapatybės politikos susiejimo su smurtu ir neracionalia neapykanta „Kitam“ darbotvarkę. Klansmanas 
Louisas Beamas šią temą dar labiau sustiprino savo pasipriešinimo be lyderio koncepcija, pagal kurią vieniši 

vilkų teroristai ir mažos ląstelės išnaikintų sistemos taikinius ir kurstų chaosą kaip priemonė sistemai sugriauti per 
šią bendrą idėją, o ne iš jo kilo. pavadintas galbūt remiantis Nacionalinio aljanso įkūrėjo Williamo L Pierce'o 
romanu „Turnerio dienoraščiai“, kuriame išgalvota forma pasakojama apie sistemos nuvertimą slaptos 
organizacijos, veikiančios remiantis šia vienišų vilkų ir mažų ląstelių struktūra. . 


Devintajame dešimtmetyje kitas tikėtinas MI5/6 darbuotojas ir tariamas buvęs katalikų kunigas Davidas 
Myattas įkūrė organizaciją, kuri palaikė panašią neonacinio satanizmo filosofiją, pavadintą „9 kampų tvarka“, 
kurios pradinėse doktrinose ir vadove „Praktinis Revoliucijos strategijos ir taktikos vadovas“ aiškiai paragino 
nužudyti prieš baltąsias sistemas nusiteikusius darbuotojus kaip būtiną revoliucinės praktikos formą, siekiant 
„grėsmingu“ būdu panaikinti sistemą iš šešėlių, pristatant naują eoną, prasidedantį Vandenio amžius. Veiksmai 
turėjo būti atliekami kaip pažangos priemonė per ordino lygių sistemą, o arijų išlaisvinimo armijos vardu 
operatyvininkas turėjo atvirai paskelbti arba pranešti žiniasklaidai apie savo ryšį su šia tariamąja armija. 


tikisi sukurti kopijavimo veiksmus. Tai, kad Myattas ar jo tvarkytojai įvedė „neonacių satanizmo“ sąvoką Jameso 
Masono laikais ir aplink jį, o „šėtoniška panika“ kultūroje sukūrė „sąjungą“ tarp terorizmo ir šios okultinės 
praktikos siaubo (tikro ar įsivaizduoti) ir baltieji vyrai taip, kad jų elgesys visuomenėje buvo siejamas su 
psichopatologija. 


Tuo metu buvo išleisti filmai, kuriuose piktadarys vaizduojamas kaip neonacių psichopatas, o viename 

iš jų, filme „Kobra“, kurį sukūrė žydai Golanas ir Globusas ir kuriame pagrindinį vaidmenį atliko žydas 

Sylvesteris Stallone, piktadariai buvo neonacių satanistų teroristų grupė. kurie veikė tiek sistemoje, tiek už jos ribų 
atsitiktiniais smūgiais prieš pagrindinę visuomenę kaip „naujojo pasaulio didvyrius“ ir kuriuos pavergti buvo 
galima tik pasitelkus neteisėtą nesąžiningo policijos pareigūno, žydo Stallone, jėgą. 

Taip buvo siekiama išplėsti „moralinės teisės“ sąvokos ribas magiška/krikščioniška prasme. 

tokia populiarioji sąmonė, kad visuomenė pritarė drakoniškesniems įstatymams, kuriuos būtų galima 

pateisinti demokratinėje sistemoje, leidžiančius žydams sukurti policinę valstybę ir nusitaikyti į baltuosius, 

kurie kėlė grėsmę jų numatytai Sionės pasaulinei tvarkai per slopinimą policinės valstybės. 


Toliau eskaluodamas šią temą Tomas Metzgeris, numanomas kriptografinis žydas, pasirodė 
scenoje, pristatydamas „vienišo vilko“ teroristo / kovotojo už laisvę koncepciją. Šis konkretus pavadinimas 
apibūdina tai, ką Myatt ir Mason anksčiau įnešė į visuomenės sąmonę kartu su melagingu melu. 
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įvykius. Šėtoniška panika išaugo, kai 80-ieji artėjo prie pabaigos ir tokie netikri įvykiai kaip broliai Menendezai; 
Richardas Ramirezas; Tedas Bundy ir Jeffrey Dahmer įsmeigė į visuomenės sąmonę kaip Jasono peilis 

iš Penktadienio 13-osios šlovės. Dahmerio įvykis bandė įamžinti klaidingą ryšį tarp baltųjų vyrų psichologijos 
ir elgesio bei smurtinio iracionalizmo, 

protezuotų galvų naudojimas tariamoms ne baltoms „aukoms“, kurias Dahmerio veikėjas kankino ir įvykdė 
mirties bausmę per šėtoniškus ritualus. Dahmeris pastaraisiais metais buvo atskleistas kaip žydas, o įvykis 
netikras, tačiau sumaišties tikslai buvo pasiekti: baltojo patino šmeižtas; cenzūros pateisinimas ir policinės 
valstybės kūrimas bei nebaltųjų vaizdavimas baltųjų agresijos aukomis, kaip Jameso Huberty ir Josepho 
Christopherio atveju. 


Daugelis šių įvykių neabejotinai turėjo ir turi kabalistinių numerologinių ir astrologinių elementų, 

kurie padeda atskleisti metodą, atskleidžiantį „gojams“, kas su jais daroma, ir pademonstruoti išgalvotą įvykių 
prigimtį. Louis Beam suskirstė rasinius išdavikus į 

grupes ir skirdamas taškus už jų nužudymą savo „klansmano laiškuose“, toliau bandė sutvirtinti ir įteisinti baltojo 
terorizmo sąvoką visuomenės sąmonėje. 

„Ordino“ (Tyliosios brolijos) vaizdavimas apie devintojo dešimtmečio pradžią kaip teisėta organizacija 

(kuri, rašytojo nuomone, yra abejotina), bandė dar labiau iškelti šią sąvoką visuomenės sąmonėje, pagrindžiant 
Pierce'o romaną „Turnerio dienoraščiai“. su „tikro gyvenimo“ vertimu. Ordinas, susietas krikščioniškosios 
tapatybės filosofijos būdais, Klanu ir su juo susijusių baltųjų judėjimo idėjų, baltųjų terorizmo fikcija ir baltųjų 
tapatybės politikos vertybių sistemomis, taip marginalizuodami jas populiariame diskurse, paverčiant jas tabu 
ir kaip daugiau tikrovės teatru, sukuriant požeminę dimensiją toms viršžeminėms idėjoms, taip dar labiau 
sustiprinant visuomenės sąmonėje ryšį tarp satanizmo, tamsiųjų jėgų atsiradimo, priežastinių ir priežastinių 
sąsajų atvėrimo. , įvedant naująjį eoną ir baltųjų žmonių egzistavimą bei tuos, kurie pasisako už jo 

tęstinumą, kaip įkūnija Ordino narys David Lane savo 14 žodžių. Nesvarbu, ar šis tikrovės teatras buvo tikras, ar 
tik teatras, jis veikė siekdamas susibūrimo tikslų ir galbūt prieštaringai pasiekti tikslą nukreipti plačiųjų masių 
sąmonę nuo magiško krikščionybės etoso į ničiškesnį Vandenio amžių weltanschuang. suderinamas su 
nacionalsocializmu. 


Šio rašymo metu (2020 m.) sumaištis ir galbūt pati tikrovė įžengė į pagreičio fazę, kai baltoji tapatybė 

tapo neatskiriamai susieta su nukrypusio, nusikaltėlio, „Kito“ sąvoka; teroristas, grėsmė sistemai ir 
(((saugumas ir saugumas))). Kortos išdalintos ir nuo to momento reikia tiesiog žaisti savo ranką. Nesvarbu, ar 
baltaodžiai buvo tik pastatyti kaip pėstininkai kabalo žaidime, kad būtų auka už tariamas jų egzistavimo 


„Nuodėmes“ ir neturėdami pakankamai noro pagarbiai nusilenkti prieš žydus, ar kitos jėgos dirba su baltaodžiais. 


iš tiesų kyla klausimas, kaip įveikti žydų sistemos tironiją. 


Tačiau galima daryti išvadą, kad žydai dabar desperatiškai bando paspartinti šią darbotvarkę ir 

sukelti rasinį karą, kaip norėjo CŽV darbuotojas Charlesas Mansonas, vaidindamas Sharon Tate, tikrosios 
Holivudo filmo „Rosemary“ paralelės, nužudymą. kūdikis“, kurį prižiūrėjo Antonas Lavey ir finansavo Vatikanas, 
kad kiltų rasių karas, kurio metu baltuosius nužudytų juodaodžiai. 


Jamesas Masonas šiandien palaiko krikščioniškąją tapatybę, nebesu jokiomis išlygomis ir vis dar yra 

atkaklus Mansono, kaip „visuotinės tvarkos“ pradininko, šalininkas, bandydamas apversti pastarojo 

ketinimus sukurti „skelderį“, nes jis rėmė ir sukūrė Atomą. Waffen, dar vienas mažos vienišų vilkų naminių 
teroristų/laisvės kovotojų ląstelės įsikūnijimas, siekiant sukurti daugiau tikrojo teatro epizodų. Tai kartu su 
daugybe kitų figūrų, tokių kaip Brandonas Tarrantas; Dylano stogas; Andersas Breivikas ir kt. visi tampa susieti 
su idėjų žvaigždynu 
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susiję su baltaodžiais žmonėmis ir tuo, ko žydai nemėgsta arba laiko grėsme jų valdžiai (pvz., aplinkosauga; 
rasinis separatizmas; Izraelio valstybės kritika ar boikotas ir kt.) ir nori masinėje sąmonėje susieti su terorizmu, 
užsienio ir buitiniai. 


Atpirkimo ožys baltasis ir baltieji apskritai yra vedami į skerdimą tikrovės teatre, o žydai slepiasi už savo policinės 
valstybės ir sukuria sąlygas, kurios, kaip ir palestiniečių atveju Izraelio valstybėje, sudaro sąlygas. neįmanoma egzistuoti 
ir kvalifikuoti kaip JT genocido veiksmai 

apibrėžimas. Tiek įstatymiškai, tiek fiziškai į kampą dėl nebaltųjų užsieniečių teritorinės invazijos, nes baltieji neturės 
kito pasirinkimo, kaip tik vaidinti savo vaidmenį tikrovės teatre. 

Ar paskutinis veiksmas bus tragedija, ar triumfas, priklausys nuo jų pačių. 


nuorodos 


filosofinė metapolitinė praktinio idealizmo samprata 
„Simulakrai ir modeliai“, Jeanas Baudrillardas 
„Slaptosios draugijos ir psichologinis karas“, Michaelas A Hoffmanas 
„Pentai žaidime“, William Guy Carr 
„Vakarų nuosmukis“, Oswaldas Spengleris 


netikros vėliavos 
„Klaidingos vėliavos anatomija“ Ole Dammegard 
„Netikros vėliavos teroro kronikos: Europos perspektyva“, Nicholas Kollerstrom, Ph.D 
„Politinis teatras Šarlotsvilyje“; „Ir Bostone niekas nemirė: valstybės remiamas terorizmas su Holivudo specialiaisiais 
efektais“, Jamesas Fetzeris, Ph.D. 
„Išskleistos netikros vėliavos“ https://rense.com/general76/flagd.htm 


Pirminiai „baltojo teroro“ šaltiniai 
„Klansmano laiškai“, Louisas Beamas 
„Apgautas, pasmerktas ir iššaukiantis“, Davidas Lane'as 
„Apgultis“, Jamesas Masonas 
„Praktinis strategijos ir taktikos bei revoliucijos vadovas“, Davidas Myattas 
„Nacionalsocializmas: vakar ir šiandien“, William A White 


Filmai 


Cobra (1986), Golan-Globus 
Helter-Skelter (1976), Gray 


„Tikrųjų teatras 
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